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MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  di  questa  Provincia  sono 
il  Braccioy  la  Canna  Archilellonicay  il  Piede  da  Le- 
gname,, e il  Piede  Agrimensorio. 

Il  Braccio  ò il  medesimo  in  tutti  i suoi  Co- 
muni, e corrisponde  col  Passetto  romano,  ossia  a 
Palmi  tre  delia  Canna  Architettonica. 

La  Canna  Architettonica  ò quella  stessa  di 
Roma,  colle  sue  suddivisioni  in  Palmi  dieci,  e il 
Palmo  in  Once  dodici. 

Il  Piede  da  legname  ò il  mezzo  braccio,  ov- 
vero Palmo  Uno,  e mezzo  della  stessa  Canna  Ar- 
chitettonica. 

Il  Piede  Agrimensorio  ò diverso  in  alcuni  Co- 
muni, e variabile  nelle  sue  suddivisioni. 

La  Misura  di  questo  Piede  si  è sempre  presa 
nelle  Tavole  Censuarie,  e qui  ò d’uopo  notare, 
che  in  alcuni  luoghi  il  Piede  da  legname  si  ado- 
pera anche  nelle  Misure  Agrarie  5 e si  avverto  ezian- 
dio che  una  diversità  ora  maggiore,  ed  ora  minore 
si  trova  tra  il  Piedo  Agrimensorio  notato  nelle  Ta- 
vole del  Censo,  e quello  dato  nella  Metrologia  Ita- 
liana, per  cui  si  vede,  per  esempio,  che  in  Sasso 


Ferrato  si  ha 

Metrologia  Italiana,  Piedi 0,  3351 

Tavole  del  Censo 0,  4328 

che  in  Santa  Anatolia,  si  ha: 

Metrologia  Italiana,  Piede....  0,40957 

Tavole  del  Censo 0,4747 


In  questi  due  confronti  si  trovano  notabili  dif- 
ferenze, ma  in  altri,  che  potrebbero  indicarsi  le 
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differenze  sono  piccolissime.  Noi  però  ci  siamo  al-, 
tenuti  ai  rapporti  dati  qelle  Tavole  pubblicale  dalla 
Presidenza  del  Censo. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 

• * . * 

• * * » 

La  comune  misura  ò il  Rubbio,  che  suol  di-" 
vidersi  in  Otto  Coppe^  c la  Coppa '^in  Quattro  Pro- 
vendei  ed  in  alcuni  Comuni  si  ha  la  Quartuccia. 
Riguardo  ài  peso  si  nota,  che.  pel  Granosi  ha  : ' 


Il  Rubbio  di  libbre, 640 

La  Coppa  di 80 

La  Provenda  di 20 

La  Scodella  di 2 

Pel  Granturco  si  ha 

Il  Rubbio  di  libbre 560 

La  Coppa  di 70 

La  Provenda  di 17,  6 

La  Scodella  di 1 , 9 


La  difierenza  tiene,  come  dagli  schiarimenti 
ricevuti,  che  in  questa  Provincia  il  Granturco  si 
misura  come  il  Grano  a Coppa  rasa  e non  colmai 
e pel  peso  specifico  minore  nella  stessa  Coppa,  il 

peso  varia  di  libbre  10. 

\ 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Nella  misura  dei  Liquidi  si  hanno  le  solite 
denominazioni  di  Foglietta, Boccale,  Barile, Soma  ec. 
Pochi  sono  i Comuni,  che  variano  dalle  misure  usate 
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in  Macerata,  come  può. vedérsi  dalle  amiesse  Ta- 
vole. 


PESI 


La  Libbra  romana  con  le  sue  consuete  parti 
è il  peso  di  quasi  tutta  qiicsta  Provincia,  ad  ec- 
cezione di  pochi  Comuni^  che  adottano  la  Libbra 
Permana.  - . 
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MACERATA 


MISURE  LINEARI 
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» 

51327 

Braccio  di  Oncc  12 

0 
« ' 

« 

6 

7 

02G54 

Il  Metro, ^equivale  a Brac- 

do  1,492. 

• 

CAIilVA 

ARCUITETTOMCA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di 'Palmi  10 

2 

2 ’ 

3 

42180 

!l  Metro  equivale  a Can- 

na  0,4476. 

• 

• 

PIBBE 

•- 

AGRIMENSORIO 

4 

1 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  30 

0 

5 

. 5 

8554 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

• 8 

5450 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

• di  1,7903. 
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MACERATA 

MISURE-LINEARI 


^ irasnB 

DA  legname 


M«zzo  Piede 

Piede  di  Once  12. 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 
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MACERATA 

* * 

MISURE  DI.  CAPACITA’  PER  ARIDI^  E LIQUIDI 


1 ***''*' 

LITRI 

DECILITRI 
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.-H  « 
Cd 
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DECIMALI 

/ ,* 

Pro  venda i 

8 

' 7 

* 

7 

022 

Coppa  di  'Provende  4 

35. 

0 

. 8 

lòo 

Rubbio  di  Coppo  'S 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

• 

vino 

Fogiictla- 

0 

'5  • 

'0 

86Ó8 

Boccale  di'  Foglieltc  4 

2 

• 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640  • 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  Fogliet- 

ta  1,966. 

OLIO 

• 

Quartuccia 

0 

V 

4 

0400  . 

Foglietta  di  Quartuccie  4 : 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

.7 

0816  - 

Litro  equivale  a Fogliet- 

..  ■ 

Pfò  1,780. 
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MACERATA 

, 1 

MISURE^DlPESl 


PEMI  . 

• 

03 

19 

O 

o S 

< s 

CJ 

GRAMMI 

F 

' MERCANTILI 

hJ 

a 

u 

H 03 

u a 

u a 
e o 

DECIMALI 

• ^ • 

Granò  di  24/24. ; 

0 

• ^ 0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Croni  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 * 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

i 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

' 0 
t 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7' 

1,850 

' ‘ n Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

% » 

i 

1 

PESI 

PEI  BIEDICINALI 

\ 

/ 

• 

Grano..... 

0 

0 

0. 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

• 0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3.532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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APPIGI^ANO 

MI&URE.LINEARI 
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MERCANTILE 

» 

> 

metri 

DECIME 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

0 • 

decimali 

1 % . ' 
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0 

3 

3 

51327 

Braccio  di-  Oncc  12 

’ 0 

0' 

. 7 

02651 

• li  Metro  equivale  a 
do  1,492. 
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, 
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0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10...... 

2 

2 

1 

3 
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Il  Metro  equivale  a 
na  0,4476.  , 
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• 
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■ 

AGRIMENSORIO 

• 
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0 

0 

1862' 
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1 
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Canna  di  Piedi  10 

. 

o 

5 
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APPIGNANO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER.  ARIDI,  E LIQUIDI 


jkmmn  ' ^ 

/ • 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

> 

DECIMALI 

) 

Pro  venda « 

8 

7 

.7 

022' 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

lop 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci.  Litri  equivalgono  a 

' 

• 

Provenda  1,140 

vno 

> 

, 

Foglietta 

0 

5 

0 

8600 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3- 

4432 

Barile  di  Boccali  24 

48 

8 

2 

6370  . 

Soffia  di  Barili  2 

97 

6 

5 

2740. 

Il  Litro  equivale  a Fogliet" 

> 

.ta  1,966. 
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Quarlaccìa 
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Foglietta  di  Qaartucce  4 
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6 
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Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali'  8 
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9 

7 

0816 

H Litro-  equivale  a Fogliet- 

■ 

ta  1,780. 
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ÀPPIGNAC^O 

MISURE  DI  PESI 

r ì • 


rssi  . 

ftlERCANTÌLl 

CllILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< s 

u < 

u]  es 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

« 

( 

Grano  di  24/24  

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

. 0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

9 

3,532 

Oncia' di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

J 

0’ 

V 3 

« 

r 3 

9,07185 

Quititale  di  libbre  100. 

33 

. 0 

0' 

7,185 

'Migliiijo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

' 

Libbre  2,  Once  11,5.- 

• 

• 

• 

N * 

PESI 

PEI  MEniCiNALI 

* 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

* 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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CINGOLI 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

jd 

? H 
éC.  ^ 

(d 

U 

t 

' 

DECIMALI 

Mc2zo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

02654 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 

■ ' ■ 

• 

CAMMA 

arcuitÈttonica^ 

• 

• 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metto  equivale  a Can- 
na 0,4476.  ^ 

1 • ^ 

• 

A» 

k 

r* 

/•  : 

t 

■ 

/ 

PIEDE 

AGRIMBNSORIO 

« 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  31  1 

0 

. 5 

8 

0482 

Canna,  ridotta  di  Piedi  10 

5 

8 

6 

4820 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1 ,7 05. 

li 

• 
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CINGOLI 

MISURE  LINEARI 


. PIKDE 

AGRIMENSORIO 
' * 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIMK-j 
TRI  1 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

1 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  21.... 

0 

3 

9 

0988 

• 

Canna  di  Piedi  15 

• 

5 

8 

6 

4820 

. 

H Metro  equivale  a 
di  2,557. 

Pte^ 

/ 

• 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

■ 

y 

l 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

756G3 

' Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a 
di  2.9839. 
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Cll^GOLl 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI;  E LIQUIDI 


• 

S 

2 

H 

1 

mn 

» - 

AMO! 

H 

U 

u 

Uì 

A 

^ £ 
&0 

DECIMALI 

ProTcnda 

8 

. 7- 

7 

0220, 

Coppa  di  ProTende  4 

35 

0 

8 

1000 

• Rubbio  di  Coppe  8,.‘ 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,140. 

280 

6 

4 

8000 

1 

VIRO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  dì  Boccali  16 

32 

5 

5 

0910 

Soma  di  Barili  4 

130 

2 

0 

3650 

n Litro  equivale  a Fogllet- 

- 

ta  1,966. 

• 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quartuccie  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,780. 

1 

17 

9. 

7 

0816 
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CIGOLI 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILO- 

GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

■<  s 

09  ta 

p 3 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04096 

Denaro  di  Grani  24 

0 

Ò 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Lìbbr'a  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100.. 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 
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k 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24., 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532  . 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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CIVITANOVA 

MISURE  LINEARI 


braccio 

MERCANTILE 


Mezzo  Braccio. 


Braccio  di  Once  12. 


Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 


cauma 

ARCHITETTONICA 


Palmo. 


Canna  di  Palmi  10 


» Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,4476. 
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CIVITANOVA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI.  Il 

DECIME- 

TRI 

1 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

30260 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

3 

02550 

» 

Piede  di  Once  16 

0 

4 

8 

40810 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  26.... 

0 

4 

8 

40810 

Canna  di  Piedi  10 

4 

8 

4 

08060 

ì\  Metro  equivale  a Pie- 
. di  2,0658. 

. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

, 

•• 

t 

• 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75663 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

n Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 

• 

CIVITANOVA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

LITBI 

DECILITRI 

GENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Pro venda 

8 

7 

7 

0220  . 

Coppa  di  Provende  4'. 

35 

0 

8 

1000 

Robbio  di  Coppe  8 

> 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,140. 

• 

Toro 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4432 

Soma  di  Boccali  36 

73 

2 

3 

9552 

Il  Litro  equioale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

• 

ouo 

• 

• 

’ 

Quartuccia 

0 

■ 1 

4 

.0400 

Foglietta  di  Quartncce  4 

0 

5 

6 

.1600 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,780. 
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CIVITANOVA 

MISURE  DÌ  PESI 


PESI 

t 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2.  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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FABRIANO 

f 

MISURE  LINEARI 


bbacci» 

MERCANTILE 

METRI 

' DECIME- 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

decimali 

Mezzo  Braccio 

0 

.3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02654  1 

Il  Mitro  equivale  a Brac- 

do  1,492. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can~ 

* 

na  0,4476. 

riEDK 

AGRIMENSORIO 

/ 

Minuto 

0 

r 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

> 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51330 

Canna  di  Piedi  10 

3 

3 

5 

13270 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,9839. 

1 1 

DIgitized  by  Googls 
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FABRIANO 

lilISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABDtl 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

240 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

vriHO 

> 

Foftlielta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  FoglicUe  4 

2 

6 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  21 

42 

7 

2 

3062 

Soma  di  Barili  2 

85 

4 

4 

6124 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,966. 

•i<io 

Foglietta 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Broccalella  di  Boccali  5 

11 

2 

3 

1760 

Il  Litro  equivale  a Foglxet- 

ta  1,780. 

• 

DIgitized  by  Google 
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FABRIANO  . 

MISURE  Di  PESI 


PBSl 

:UERCANTILI 

ClIILO- 

GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Miglìajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

« 

PESI 

PEI  HEDIGINALI 

■ 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

« 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

t 

3 

3 

9,07185 

I 


Digitized  byGoogle 


556 


GUALDO 

MISURE  LI  N E A R I 


PIEDE 

AGRÙIENSORIO 

METRI 

DECIME- 
1 TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

3 

4134 

Piede  di  Once  18 

0 

6 

1 

4410 

Canna  di  Piedi  10 

6 

1 

4 

4100 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,6276. 

‘ 

• 

t 

• 

557 


GUALDO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda.» » 

8 

7 

7 

02200 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

10000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

80000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

vrno 

Foglietta 

0 

9 

0 

63518 

Boccale  di  Foglielle  4 

3 

6 

2 

54075 

Soma  di  Boccali  24 

V 

87 

0 

0 

97800 

Il  Litro  equivale  aFogliet- 

ta  1,103. 

Olilo 

« 

Quartuccia » 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  QuartUcce  4 

0 

5 

6 

1000 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

4 

0352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

( 

ta  1,780. 

1 

/ 
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GUALDO 

MISURE  DI  PESI 


4 


559 


LORETO 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME-  j 
TRI  j 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,492. 

CABntA 

t 

ARCHITETTONICA 

' Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can-  • 

na  0,4476. 

PIKDB 

AGRIMENSORIO 

Minuto.. 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8617 

Piede  di  Once  28 

0 

5 

2 

1272 

Canna  di  Piedi  10 

5 

2 

1 

2720 

n Metro  equivale  a Pie- 

1 de  1,9184. 

I 

DIgitized  byGoogle 
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LORETO 

MISURE  I.  1 N E A R I 


1 


SCI 

LORETO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

1 

t 

AHIOl  . 

1 

f 

as 

H 

3 

DÈClLlTlUjj 

li 

CE.NTILI- 
TRI  i 

DECIMALI 

« 

f . 

' Pro venda. 

8 

mm 

i 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  A 

3.5 

0 

8 

1000’ 

' 

Kubbio  di  Coppe  8 

2S0 

6 

4. 

8000 

P 

1 Dieci  'Litri  equivalgono  a 

};  Provenda  1,1  iO. 

1 

1 

• 

VliVO 

• 

■ 

1 Foglietta ; 

0 

. o 

0 

8610 

j Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

3 

4432 

: Barile  di  Boccali  IG 

32 

5 

o 

0912 

SoTna  dì  R.'irili  !2 

65 

1 

0 

1824 

■ 

1 • n Litro  equivale  a Fogliet- 

1 ta  1,966. 

1 ' • 

1 

j OLIO 

• 

!l 

* 

Quartuccio 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quarlucci  4 

0 

5 

6 

1600 

j Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

4 

6352 

I Metro  di  Boccali  8 

17 

. 9 

7 

0816 

! Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta 1,780. 

• 

- 

3G 


Digitized  byGoogle 
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LOHETO 


MISURE  or  l»  E S J 


rasi 

MERCANTILI 

CìIILOGR. 

« 

f 

w «r 
1-  •< 

H ss 

U C 

1 « 
< 

u < 
’ji  ee 
£»  a 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

1^1  1 II 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 . 

1,177 

Ottava  di  Denari  3..'. 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Oliavo  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

r 

0 

3 

,3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  lOOO 

339 

0 

■7 

1,850 

t 

IL  Chilofframmo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

■' 

PESI 

• 

PKI  MEDICINALI 

. • 

. 

Grano 

0 

0 

6 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

. 0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532  . 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

o' 

3 

3 

9,07185 

DIgItized  byGoogle 


f 
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LORO 

MISURE  LINEARI 


...  r.* 


DIgitized  byGoogle 


i 


r>G4 


LORO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digitized  byGoogle 
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LORO 

MISURE  Ul  PESI 


1 PEill 

MERCANTILI  ^ • 

ss. 

'J 

o 

ETTO- 

GR.VM. 

DECA- 

CRAM. 

GRAM.MI 

E 

DECIMALI 

u 

Grano 

0 

0 

0 

0,0  il)  4 

Denaro  di  Grani- 24 

0 

0 

0 

1,1145 

« 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

. 0 

3,3435  ’ 

Oncia  .di  Ollave  8 

0 

0 

2 

6,7‘481 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

o . 

• 0,9777 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,1 155. 

• * 

« 

' • 

1..  f-  ' • 

* r,  ^ • 

» 

» 

' . • 

« 

à 

^ . é * 

* % 

• 

1 

à 

• 

« 

’ 

• • 

• 

• 

^ é •• 

• 

; 

» 

• 

I ' V*  • t-  - •'E'  • 

1 * ' i ' • ti  • ; .1 

1 

\ 

• 

’ ; ‘ f 

' 

1 . - ■ ' 

0 

. • • 
• 

1 • „ ;.r4  „ , 

* 

• 

500 

MATÉLICA 

MISURE  LINEARI 


> ' BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

.CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

1 

1 Mezzo  Braccio 

1 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02652 

Il  Metro  equivale  a 

Brac- 

do  1,492. 

■ 

CAMHA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

) 

2 

« 

2 

3 

42180 

1 

j II  Metro  equivale  a 

Can- 

• 

1 na  0,4470. 

f 

■ 

567 


MATELICA 

Ai  I S U^R  E LINEARI 


PIEOS 

agrimh>souio  . 

tc 

H 

W 

a • 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

• '* 

Minuto 

0 

0 

0 

18620 

Oncia  di  Minuti  10 

.0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  18 

6 

3 

3 

51330 

Canna  di  Piedi  17 

Il  Metrò  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 

■ 

5 

6 

9 

72610 

r 

PIEDE 

OA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

( 

' 75663 

Piede  di  Once  12 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 

0 

3 

3 

51327 

t 

■ - 

/ • 

■ 

! L. 

508 


MATELICA 

MISURE  pi  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

H 

DECI  LITUI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provcntla.' 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provt’iide  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

0 

4 

8000 

Dicci  Litri  equicalgono  a 
Prorenda  1,110. 

t 

• 

VllVO 

• 

• 

Foiiliclta 

• 0 

5 

0 

81)08 

Boccale  di  FogLelle  4 

2 

0 

3 

4132 

Barile  di  Boccali  *2'2 

41 

7^ 

5 

7504 

Soma  di  Barili  2 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,90(>. 

80 

5 

1 

5008 

' OLIO 

4 

Fof^lietla 

0 

5 

6 

1500  • 

Boccale  di  Foglici  le  4 

2 

2 

4 

03.52 

Brocca  di  Boccali  12 

y/  Lilro  equivale  o Fogliet- 

2G 

0 

5 

0224 

\ 

ta  1,780. 

MATELICA 

MISURE  DI  PESI 


I?  ( 

PE«I 

. MliRCA> TILI 

as 

3t 

•3 

e A 
H < 

'ai  ^ 

1 

u s 

UKAMMl 

E 

DECIMALI 

<jrano  di  2i/2i 

0 

0 

0 

0,04900 

;] 

|l  Denaro  di  Grani  2-t 

il 

0 

0 

0 

1,177 

j Ottava  di  Denari  3 

0 

‘ 0 

0 

t 

3,532 

i Oncia  di  Ottave  8... 

0 

0 

2 

8,2r)(> 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07183 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,183 

ij  Migliajo  di  Lil>bre  1000 

330 

0 

7 

1,830 

Il 

1 il  Oiìlogrùmmo  equivale  a 

• 

« 

t 

I Liùbre  2,  Once  11,3. 

, 

/ 

PESI 

• 

l»EI  MEDICINALI 

• 

I 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

j Dramma  di  Scrupoli  3 

1 

0 

0 

0 

3,332 

! Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,2.30 

l.ibbru  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,0718.*') 

570 


MOGLIANO 

MISURE  LINEARI 


Digitized  byGoogle 


/ 


57  ^ 

mOGLlAiXO 

MISL'RE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

• • 

• 

j min 

DECILITKJ 

CENTII.l- 

TKI 

DECIMA  U 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  i.... 

35 

0 

K 

’ 8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

(3 

4 

8000 

Dicci  Litri  equicalgx.no.  a 

Provenda  1,140. 

vi.^o 

Foglietta 

0 

3 

9 

4100 

Boccale  di  Fogliette  4 

• 1 

2 

9 

6330 

Barile  di  Boccali  25 ' 

32 

4 

0 

8200* 

Soma  di  Barili  2 

64 

8 

1 

6500 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

• 

te  3,0855. 

» 

01.10 

« 

Foglietta 

' 0 

3 ‘ 

5 

4410 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

4 

« 

1 

7650 

Cannata  di  Boccali  8 

11 

3 

4 

1210 

Metro  di  Cannate  2 

22 

G 

8 

2420 

• * Il 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

• 

' 1 

te  2,824. 

• 

• n 

t 

« 

. V 


\ • 


# 


MOGLlAiXO 

MISUKE  DI  PESI 


PK8I 

MERCANTILI 

ClIiLOGR. 

1 * 
^ mm 

y ^ 

P ^ 

Ui  ij) 

1 • 
■< 

W 0S 

a «: 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

- 0 . 

0,0464 

• 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1145 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,3435 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

6,7481 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

0,9777 

Il' Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,1 155 

• e 

\ 

\ 

1 

/ 

• 

T 


57:5 

MONTE  LUPOI^K 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

BI2RCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

0 

7 

02C54 

n Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 

■ 

• 

CAliWA 

% 

ARCUITETTONICA 

/ 

1 

Palmo 

0 

2 

o 

o 

34218 

42180 

Canna  di  Palmi  10 

2 

A 

3 

% 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,4476. 

» 

■IBOB 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 i 

0 

0 

1 

8617 

Piede  di  Once  28... 

0 

5 

2 

1272 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
1,9184. 

5 

2 

1 

2720 

— 

MOIVTE  LlJPOI\E 

MISURE  LINEARI 


;>  é 1 


PIEDE 

DA  LEGNAME 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

756^3 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

n Metro  equivale  a ' Pie- 

' 

di  2,9839. 

0 

' 

■ ■ 

• 

• 

. 

• 

■ ■ L.. 

- 

DIgitized  by  Google 
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575 

M01\TE  LEPORE 


MISURE  Di  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

1 

ABIDI 

S 

H 

H 

mm 

!T** 

5 H 

DECniALI 

• 

3 

U 

u 

a 

W 

U 

Prov.cnda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

' 0 

8 

10.00 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,140. 

• 

vino 

■ 

Fogllelta y 

0 

•r 

D 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  17  c fogliet- 
ta 1 1/3 

35 

2 

6 

3490 

Soma  di  Barili  3 

105 

7 

9 

0460 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

ouo 

- 

Quartuccia; 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816. 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,780. 

• 

r)7(> 

i^lOiNTE  LEPORE 

MLSi  niv  DI  PESI 


PESI 

MKUCANTILI 

ss 

« 

o 

u 

* • 

u ^ 
H si 
e 

1 • 
-e 

'j  < 

u se 

Q 

GRAMMI 

E 

DECIMALI  j 

' Grimo  di  21/24 

.0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

• 

Oliava  di  Denari  3 : 

0 

0 

0 

3,532 

• 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

'9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

• 

339 

0 

# 

.7 

1,850 

[1  Chilogrammo  equivale  a 

t 

Libbre  2,  Once  11,5. 

• 

1 

PEPI 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

‘ 0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

.0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

^ fW 

i)  i i 


MONTE  S.  MARTINO 

MISURE  lineari  • 


P1KHB 

AGRIMENSOUIO 


Minuto 

I 

Oncia  di  Mino^  5 

Piede  di  Once  30  1/5 

Canna  di  Piedi  10...,' 

fi  Metro  equivaìe  a Pie 
de  1,7756. 


X 

H 

(d 

s 


0 


0 


0 


I 

£ às 

u H 

u 

a 


0 


0 


5 


I 

u 

s S 

H H 
'«C 


s 


0 


DECIMALI 


3729 


8649 


32Q9 


2092 


37 


DIgitized  byGoogle 
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MONTE  S.  MARTINO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQnDI 


ABini 

MISURA  NUOVA 

1 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuecio 

3 

« 

3 

4 

618 

Scorzo  (li  Quailucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  (li  Scorzi  22 

294 

4 

6 

510 

Dicci  JÀtri  equivalgono  a 

Quartucci  2,9884. 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

Slajo  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

027 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatiìlle  2 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,630. 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

G 

0 

101 

Slajo  oSlarello  di  Quartucci  4. 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,1784. 

- 

« 

579 


MONTE  S.  MARTINO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUDI 


Vino 

litri 

' ■ il 

DECILITRI  |j 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

V 

1 foglietta 

0 

O 

0 

8610 

Boccale  di  FoglicUe  4.... 

2 

0 

3. 

4432 

Soma  di  Boccali  45 

91 

5 

4 

9440 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,966.. 

• 

01.10 

1 

* 

Foglietta 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

4 

6352 

1 Caldarola  di  Boccali  3 

6 

7 

3 

9056 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

ta  1,780. 

t 

. 

• 

DIgitized  byGoogle 


r>so  ‘ ' 

M01\TE  S.  MARTINO 


M I S U R K DI  PESI 


m 

PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

URAM. 

j < 
u:  es 
Q CI 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100..^ 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

* 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0. 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2^ 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

581 

MONTESANTO 


MISURE  LINEARI 


1 BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME-  j 
TRI 

UJ 

fS 

H es 
y.  f- 
w 

'j 

DECIMALI  ! 

j 

' ì 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

t 

51327  i 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02654  j 

Il  Metro  equivale  a 

Brac- 

ciò  1,402. 

4 

CASIVA 

• 

ARCIIITETTOMCA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218  1 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180  ; 

Il  Metro  equivale  a 

Can- 

i 

i 

na  0,4476. 

PIEDE 

• 

f 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  29 

• 

0 

5 

3 

9936 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

9 

9361 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

de  1,8521. 

/ 


DIgitized  by  Google 


•,582 

mojSjtesai^to 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

DA  LEGNAME 

1 

METRI  1 

DECIME-  |. 
TRI  1 

( 

M 

S M 

H * 
« H 

U 

U 

DECIMALI 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75663 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

H Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 

i 

% 

f 

k 

t 

•• 

i 

1 . / 

' 

• 

■ 

DIgItized  byGoogle 


^ • 

« » 
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MONTESANTO 


' MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


% 

ARIDI 

LITRI 

! 

H 

1 

H « 
'r.  H 

DECI.MALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa*  di  Pro  vende  ì 

35 

0 

<S 

1000 

Ruhhio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivecigono  a 

1 

Provenda  1,140. 

• 

• 

[ 

• ♦ 

A'INO 

« 

Foglietta  

0 

'5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliette  4 i 

2 

0 

3 

4432  ! 

1 

Soma  di  Boccali  33 

67 

1 

I 

3 

6250  i 

i 

Il  Litro  equivale  Fogliti- 

ta  1,966. 

- 

OUIO 

• 

Quartnccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

6 

1600  - 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

•7 

0816 

n Litro  equivale  a Foglici- 

é 

ta  1,780. 

1 

58  { 

MONTESANTO 

MISURE  DI  PESI 


PE«I 

ee 

o 

• ^ 

GRAMMI 

MERCANTILI 

i-j 

H t£ 

e S 

E 

DECIMALI 

' 

G 

» 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0. 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 ‘ 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

- 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 • 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

l 

1 

585 

MOUIIOVALLE 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

3IERCANT1LE 

METRI  1 

DECIME- 

TRI 

CENTIME 

TRI 

• 

1 

DECIMALI 

* « 
Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

i 

51327 

Braccio  di  Oucc  12 

0 

6 

7 . 

02654  , 

n Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 

- 

t 

• 

• 

CASMA  . 

AHCUITETTONICA 

• 

Palmo 

0 

2 

2 

34218  - 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can- 
ua  0,4476. 

' 

VIBDB 

• 

ACRIMENSORIO 

. 

Minuto 

0 

0 

0 

18620 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

86170 

' Piede  di  Once  27 ; 

0 

5 

0 

26550 

Canna  di  Piedi  10 

5 

0 

2 

65520 

Jl  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,9894 

' 

• 

i 


580 


MORllOViVLLE 

MISURI*:  LINEARI 


f ’ . 

0 

• 

VIEDB 

DA  [.EGNAME 

METRI 

DECIME-  jl 

TRI  j! 

<1 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

1 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75663 

lOede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

« 

» • * 

il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 

\ 

. / 

> 

• 

« 

J 

f * 

, ' % 

% / 

1 

1 

' 

, t 

/ 

, 0 

*/ 

• ^ 
» » 

^ 4 

k * V . 

i 

\ 

* * T 

, ì 

— s 

; 

; 

’ \ 

0 

. 
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587 


MOUUOVALLE 

MISURE  DÌ  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

t 

LITKI 

DECILITIU 

CENTILI- 
TRI ■ 

DECIMALI 

t 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 ; 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

VIMO 

• 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

1 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  18 

36 

6 

1 

9776 

Soma  di  Barili  3 

109 

8 

5 

9328 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,966. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

4 

0100 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Foglietto  4 

o 

2 

.4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

Il  JÀtro  equivale  a Fogliet- 

* 

ta  1,780. 

. 58S 

MORROVALLE 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

c S 
< 
5 

o S 

H < 

H es 
V u 

DECA- 

GRAM. 

GRA.MMI 
E ' 

DECIMALI 

j Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro,  di  Grani  24 

/ 

. 0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

1 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

.0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

1 * 

33 

9 

0 

7,185 

: i 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

//  Chilogrammo  equivale  a 

• 

* 

i Libbre  2,  Once  11,5. 

i)  • 

' ■ 1 , ,1  1 1 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani-  24 

0 

0 

.-0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

f 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

^Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

— 

Digitized  byGoogle 


SANTA  ANATOLIA 


MISURE  LINEARI 


t 

P1BD£ 

AGRIMENSORIO 

è 

Iti 

H 

'ai 

DtCIMÉ- 

TRl 

CEMIMK-’ 

TRI 

i 

DECIMALI 

% 

Oncia 

0 

0 

4 

7477 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

7 

4771 

Canna  di  Piedi  10 

4 

7 

4 

,7714  ■ 

//  Mtlro  equivale  a Pie- 

di  2,1063. 

r * 

4 • 

ft 

• * » 

pmji.  . IL'— ■ ■'.'.■■.m.iB  jg.  ■.  > 

• 

' 

Digitized  byGoogle 


590. 


SANTA  ANATOLIA 

AJISIRE  DI  CAPACITA’  PEtl  ARIDI,  E LIQUIDI 

« 


i . . 

1 

1 ^ ABIDI 

i 

• ^ ... 

LITUI 

li 

DECILITRI  !) 

1 

t 

il 

'J 

DECIMAI.] 

\ Pro  venda.. 

8 

7 

7 

0220 

?}• 

j Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

: Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

•4 

8000 

j!  Dieci  Litri  equivalgono  a 

I Vrovenda  1,140. 

|l 

Ij  VINO 

II  - 

». 

> 

' * • 
li  Foglietta. 

0 

5 

9 

3376 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

3 

7 

3504 

Sotna  di  Boccali  36 

85 

4 

4 

6144 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6853. 

. 

• 

01.10 

Foglietta 

0 

6. 

5 

5186 

1 • , - 
Boccale  di  Foglietto  4 

2' 

6 

2 

0744 

Brocca  di  Boccali  10 

26 

2 

0 

7440  • 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,5263. 

1 

i • x’ 

, 

\ * 

» * i 

5‘M 

SANTA  ANATOLIA 

MISURE  DI  PESI 


1 

PCM 

MERCANTILI 

ClllLOGU.  1 

ETTO-  'j 
GRAM.  ! 

M 

» • 

*•*<! 

■-i  < 

~ « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,0i90G 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

1 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8.... 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliaro  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  d 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PSM 

• 

PEI  MEDICLNALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

. 0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

o 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185' 

t 


/. 


5i)2 

S.  AI\GELO  IN  FONTANO 

MISURE  LINEA  RI 


« 

PIEDE 

Af.RIMENSORIO 

1 

u: 

X 

H 

(d 

a 

CE.NTI31E- 

TRI 

DECIMALI 

' • i 

M inalo 

0 

0 

Ò 

2948 

' i 

' 

• 

- ! 

* • • ‘ [ 

Oncia  (li  Minali  10 

0 

0 

2 

9480- 

.1 

Piede  di  Once  18 * 

0 

5 

3 

0627 

A * . . ' 

Canna 'di  Piedi  10 

5 

3 

0 

6268 

• ' * * 4 

* » • * 

. ' • ! 

t 

1 • ! 

t 

/ ^ 

Il  .Metro  equivale  a Pie- 
ile  1,8810. 

- 

• 

• 

• ■ ! 

4 

. • 4 

. ■.■  . , ■ 1 
. ' « 

/ 

» , 
t * * 

• » 

0 • 

. 

• 

' \ . 

f 

» « 
• • 

* % 

« • 

• . * t 

( 

' 

. 

• 

■ 

0 

• 

- ■ / 

A 

/ • 

% 

• 

• 

< » 


/ 


f 


593 

S.  ANGELO  IN  PANTANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


abidi 

•! 

f 

LITRI  j 

DECILITRI 

CENTILI- 

tr'i 

DECI.MALI 

Pro venda 

8 

7 

7 

1 

0220 

Coppa  di  Provende  4 , 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dteci  Litri  equivalgono  a 

i 

Provenda  1,140. 

VIMO 

all'ingrosso 

Boccale  di  Foglietle  4 .... 

1 

2 

9 

6330 

Barile  di  Boccali  2.5 

32 

4 

0 

8200 

Soma  di  Barili  2.... 

64 

8 

1 

6500 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Boccali  7,7142. 

A MINUTO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

, Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,9662. 

r.s 
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S.  ANGELO  IN  PANTANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

MISURA  ANTICA 

PER  LE  VENDITE  ALL’iNGROSSO 

« 

1 

|i 

LITRI  II 

'! 

|1 

DECILITRI 

II 

GENTILI-  1 
TRI 

DECIMALI 

1 

Foglietta 

0 

3 

8 

0550 

Boccale  di  Foglicitc  4 

1 

5 

2 

2200 

Metro  di  Boccali  IG 

14 

3 

5 

5200 

Il  Litro  ((juivale  a Fogìiet- 
te  2,G278. 

A MINUTO 

Foglietta 

0 

6 

0 

8387 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

4 

3 

3548 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6437. 

1 

S.  ANGELO  IN  PANTANO 


MISURE  DI  PESI 


1 

j PE»I 

MISURA  AMICA 

« 

« 

o 

1 

o s 

H 

H fiC 

» • 
•-<  a 

o 

M se 

GRAMMI  1 
E 

Si 

u 

U]  U! 

a (9 

DECIMALI  1 

Grano 

1 

0 

0 

0 

i| 

0,0464  ! 

1 

j Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

i 

1,1145 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,343^ 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

6,7481  i 

i Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,1156. 

0 

3 

2 

0,9777 

MISURA  NUOVA 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

1 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

339 

0 

7 

1,850 

596 

S.  GIUSTO 

MISURE  LINEARI 


Digitized  byGoogle 


r 


597 


S.  GIUSTO 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AHIOI 

1 

LITRI  ; 

1 

DECILITRI 

CENTILI- 
TRI 1 

1 

DBCIMALI 

( 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Protenda  1,140 

• 

• 

▼iivo 

Fdglieth 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

* 

- • 

• 

1 

Digitized  by  Google 


598 


S.  GIL'STO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E 


O&IO 

LITRI 

1 

DECILITRI 

GENTILI-  1 
Tfll  j 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

0 

8305 

1 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

0 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

» 

o 

2880 

Cuguatelia  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  

Pelle  0 Mastello  di  Cagna- 

57 

4 

8 

0661 

Ielle  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

Il  Litro  equivali  a Fogliet- 
ta 1,948. 

• • 

• % 

• 

164 

# 

0 

3 

1 

0400 

I 


5 Di) 

S.  CilUSTO 


MISURE  DI  PESI 


PK«1 

[ MERCANTILI 

1 

1 .. 

cs 

o 

c 

1 • 

_ 

w ^ 

H -r 
H s: 
Ui 

< si 
o 

- S5 

ì 

GRAMMI  1 
E 

DECIMAI.: 

Grano  di  2Ì/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Den^ifo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

i Ottava  di  Denari  3 

i 

0 

0 

0 

3,532 

% 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

o 

mi 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,0718.*)  ! 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

0 

0 

7,185  j 

1 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

• 

.7 

• 

1 

1,850 

Il  Chilngrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PE«1 

i 

PEI  MEDICINALI 

1 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

• • 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

1 

600 

S.  SEV£U1]\0 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DEC13IE- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

declmali 

Mezzo  Rraccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

0^654 

Il  Meiro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 

« 

1 

i 

i 

1 

• 1 

1 

CAIKMA 

1 

I 

ARCHITETTONICA 

! 

*• 

i 

l 

• 

Palmo 

0 

2 

2 

1 

1' 

i 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,4476. 

. i ' 

• 

( 

DIgitized  byGoogle 


S.  SEVEUIl^O 

MISURE  LINEARI 


601 


1 . I.  _ . 

riBDE 

AGaiMENSORIO 

2 

H 

1 

u 

s s 

tJ 

1 

(d 

2 - 
E H 

DECIMALI 

Si 

tù 

A 

<C 

U 

u 

Minuto  

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  29  3/5..* 

0 

5 

*p> 

0 

1107 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

1 

1072 

Il  Metro  equivale  a 
de 

Pie- 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75663 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

Il  dietro  equivale  a 
di  2,9839. 

t 

Pie 

S.  SEVEIUNO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIOUIDI 


M 

i 

1 

1 

i 

i 

1 " 
s 

S 

• 

LITKl 

s 

u 

Ui 

Q 

1 

H ofi 

S-  ^ 

u 

i 

1 

DECIMALI  . 

Pro venda 

8 

7 

7 

1 

0220  ! 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbiu  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000  ! 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

i 

1 

Provenda  1,140. 

j 

t 

• 

1 

vino 

1 

f 

t 

Fogl  iella 

0 

m 

O 

0 

8610 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

3 

4432 

Soma  di  Boccali  36 

73 

2 

3 

9552  j 

1 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

1 

!i 

11 

ta  1,966. 

* 

I 

!■ 

’) 

oi<io 

i 

1 

1 

Foglietta 

0 

o 

6 

1590 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

2 

4 

6352 

Brocca  di  Boccali  10 

22 

4 

6 

3520 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,780. 

1 

II 

603 

S.  SEVERINO 

MISUBE  DI  PESI 


rKSi 

MEUCANT1I.1 

fiS 

(A 

c 

G 

o su 

H < 
H fiS 
ià  O 

' DECA- 
GRAM. 

grammi 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  8 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,0718:) 

Quintale  di  Libbre  100 

83 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivali  a 

• 

Libbre  2,  Ona  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano... 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  . 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

604 

SARNANO 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCAMILK 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02654 

J7  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 

PIEDE 

AGBIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

46540 

Oncia  di  Minuti  4 

0 

0 

1 

8G180 

Piede  di  Once  31  

0 

5 

7 

71230 

Canna  di  Piedi  10 

5 

7 

7 

12260 

//  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,7327. 

PIEDE 

- 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75663 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

H Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 

i 

605 


SARrVANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


A.B1D1 

L11RI 

H 

U 

u 

O 

1 

i!j 

— 

H » 
iC  H 
M 
U 

DECIMALI 

Proveada 

8 

i 

0220 

1000 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

Rubbio  di  Coppe'  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,140. 

Foglietta 

0 

5 

0 

j 

. 8610 

Boccale  di  Foglietie  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8010 

Soma  di  Barili  3 

122 

0 

6 

3920 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,996. 

• 1 

oi<io 

Foglietta 

0 

w 

O 

6 

1590 

Quartuccio  di  Foglietto  3 1 /4. 

1 

8 

2 

5160 

Caldarola  di  Fogliette  13 

7 

3 

0 

0640 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,780. 

. 

im 

SARNANO 


MISURE  DI  PESI 


1 PB«I 

MERCAMILI 

1 

1 

CllILOOR.  ; 

1 

r 

H SS 
U ^ 

1 

< Ti 

u < 

■Ji  ss 
Q (S 

GRAMMI  j 

i 

DECIMALI  I 

Grano  Hi  2\/2ì 

0 

0 

0 

T 

» 

0,04906 

! Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0' 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

xMigliajo  di  Libbre  1000 

339 

, 0 

7 

m 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PEm 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

1 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

i 

0 

3 

3 

9,07185 1 

607 

SASSO  FERRATO 


MISURE  LINEARI 


! 

■BACCIO 

SIERCANTILE 

H 

UJ 

55 

/ 

DECIME-  ; 

TRI  ! 

1 

2 „ 

>.  i- 
u 

i: 

DECIMALI  ! 

___  |i 

Mezzo  Brarcio 

0 

3 

3 

i, 

51327 

Braccio  di  Ouce  12 

0 

(i 

7 

02654 

1 //  Metro  equivale  a lìrac- 

1 do  1,492. 

t / 

i 

CAMM.A 

ARCUITETTOXICA 

1 

1 

I 

1 

Palmo 

0 

2 

2 

i 

31218  || 

1 Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

.42180  1 

! 

: Il  Metro  equivale  a Can- 

* na  0,447G. 

( 

* 

l 

ì 

! 

t 

1 

t; 

t 

1 

i 

i 

1 

1 

i 

j 

1 

1' 

1 

1 

DIgitized  byGoogle 


oos 

SASSO  FERRATO 


MISURE  lineari 


PIEDE 

AGRIMl-NSOKIO 

.METRI 

1 

u 

S ” 

U 

W ' 

a 

• 

u 

R - 
" * 

ic 

ad 

u 

DECIMALI 

■ 

Minuto 

0 

0 

0 

1 

37230 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  ‘23  1/4.. 

0 

4 

3 

28800 

Canna  di  Piedi  10 

4 

3 

2 

87980 

//  Melro  equivale  a 

Pie- 

d/ 2.3101. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75G63 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,9839. 

1 

Digitized  byGoogle 


I 


/ 


609 

SASSO  FEURATO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  (li  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbìo  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

Foglietta 

.0 

5 

0 

8008 

Mezzo  di  Foglielte  2 

1 

0 

1 

7216 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  26 

52 

8 

9 

5232 

Soma  di  barili  2 

105 

7 

9 

0460 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,966.- 

Olilo 

Quartuccin 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quartucce  4 ..  .. 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Fogliitte  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

Il  Litro  equivale  a Foglivi- 

,ta  1,780. 

39 


Digitized  byGoogle 


f 


6^0 

SASSO  FERRATO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

1 • 
< ^ 
« 5 

ba  m 

s « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  2i.. 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

0 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

DIgitized  byGoogle 


SERRA  SAN  QEIRICO 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

i 

MERCANTILE 

> 

1 

METRI  ! 

t 

£ S 

W e- 

ta 

a 

1 

5 - 

H * 

G 

DBCIHAU 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12... 

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a 
do  1,492. 

Brac- 

CAMMA 

j 

r 

ARCHITETTONICA 

• 

Palmo ; 

0 

2 

J 

34218 

Canna  di  Palmi  10.... 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale 
na  0,147C. 

a Cari- 
< 

• 

- 

• 

6^2 


SERRA  SAI\  QEIRIGO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

ee 

1 

u 

35  - 

1 

ba 

35  - 

AGRIMENSORIO 

H 

u 

35 

~ ss 

W ^ 

DECIMALI 

M 

U 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  21 

0 

3 

9 

0988 

Canna  di  Piedi  10 

3 

9 

0 

9882 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,5576. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75663 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,9839. 

• 

SERRA  SAN  QUIRIGO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIBI 

' 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provciida 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Pro vende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

WIIVO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boucalc  di  Foglieltc  4 

2 

0 

3 

4432 

Suina  di  Boccali  72 

146 

4 

é 

9104 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  1,966. 

Olilo 

Quartuccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

4 

6352 

j Motro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

i II  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,780. 

6^4 

SERRA  SAN  QEIRIGO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

BTTO- 

GRAM. 

< i 

U X 
a c9 

DECIMALI 

Grano  di  2i/*24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

I Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

I II  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2 Once  11,5. 

' PESI 

PBi  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

DIgitized  byGoogle 


ELENCO  ALFABETICO 


615 


DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  MACERATA 


Macerata Misure  Lineari,  di  Vino  e Olio  pro- 

prie; di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  Num.  537. 

Albacina Misure  Lineari,  di  Vino,  c Olio  come 

Fabriano;  di  Aridi  e Pesi  come 
Macerata. 

Apieo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Macerata  ; di  Vino  come 
Loreto. 

Appignano Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Mace- 
rata. Tavola  Num.  541. 

Uelforte Segue  in  tutto  Macerata. 

Cancelli Misure  Lineari,  di  Vino  e Olio  come 

Fabriano;  di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerata. 

Cerreto Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  come 

Fabriano;  di  Aridi,  c Pesi  come 
Macerata. 

Cingoli Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  545. 

CrviTANOVA Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. TavoIaVNum.  549. 

CoLLAMATo Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio,  come 

Fabriano;  di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerata. 

CoLMURANo Segue  in  tutto  Macerata. 

Domo Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  come 

Fabriano;  di  Aridi  e Pesi- come 
Macerata. 


6>I6 

Fabriano Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie; di  Àridi,  c Pesi  come  Ma- 
cerala. Tav.  Num.  553. 

Ficano Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  come 

Macerata  ; di  Vino  come  Givita- 
nova;  di  Olio  come  S.  Severino. 


Filottrano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 


come  Macerata;  di  Vino  come 
Appignano. 

Frontale Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  come 

Macerata;  di  Vino  come  Givita- 
nova  ; di  Olio  come  S.  Severino. 

Gbnga Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  come 

Fabriano  ; di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerata. 

Gualdo Misure  Lineari,  di  Vino  c Pesi  pro- 

prie; di  Aridi,  e Olio  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  556. 

Loreto Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie; 

di  Aridi,  Olio,  c Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  559. 

Loro Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

proprie  ; di  Aridi  come  Macera- 
la. Tav.  Num.  563. 

Matblica Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie; di  Aridi,  c Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  566. 

Mugliano Misure  Lineari,  di  Olio,  Vino,  e Pesi 

proprie  ; di  Aridi  come  Mace- 
rata. Tavola  Num.  570. 


Monte  Gassiano  ....  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c Pesi 


come  Macerata  ; di  Vino  come 
Appignano. 

Monte  Gosaro Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  o Pesi 

come  Macerata;  di  Vino  come 
Givitanova. 

Monte  Fano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c Pesi 

come  Macerata;  di  Vino,  come  ■ 
Givitanova. 

Monte  Luponb Misure  Lineari,  c di  Vino  proprie; 


on 

di  Aridi,  Olio,  c Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  573. 

Monte  Milone Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Macerata;  di  Vino  conio 
Appignano. 

Monte  S.  Martino.  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  c 

Olio  proprie  ; di  Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  577. 

Monte  Santo Misure  Lineari,  c di  Vino  proprie; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma  • 
cerata.  Tav.  Num.  581. 

Morico Segue  in  tutto  Macerata. 

Morroyalle Misure  Lineari,  c di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  585. 

Pausula  Segue  in  tutto  Macerata. 

Penna  S.  Giovanni.  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  come 

Macerata;  di  Olio,  e Vino  come 
Sarnano. 

Petriolo Segue  in  tutto  Macerata. 

PiEROSARA Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Pesi  come 

Macerala  ; di  Vino,  c Olio  come 
Fabriano. 

Porto  Givitanova  . . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Macerata;  di  Vino  come 
Givitanova. 

Rbcanati Misure  Lineari,  c di  Vino  come  Lo- 

reto ; di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come 
Macerata. 

Ripe  S.  Ginesio  ....  Segue  in  tutto  Macerata. 

Rotorscio Misuro  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Macerata;  di  Vino  come 
Loreto. 

S.  Anatolia  Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie; di. Aridi,  c Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  589-. 

S.  Angelo  in  Pantano  . Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  pro- 
prie; di  Aridi,  e Vino  come  Mace- 
rata. Tav.  Num.  592. 

S. Donato  (di Fabriano).  Misure  Lineari,  di  Vino,  c Olio  come 

Fabriano;  di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerata. 


6<8 

S.  Gi^nssio Segue  in  tutto  Macerata. 

S.  Giusto.  . Misure  Lineari,  di  Aridi , Vino  , e 

Pesi  come  Macerata,  di  Olio  pro- 
pria. Tavola  Num.  596. 

S.  Sbverino Misure  Lineari,  e di  Olio  proprie  ; 

di  Aridi,  e Pesi  come  Macerata; 
di  Vino  come  Civitanova.  Tav. 
Num.  600. 

Sarnano Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie ; di  Aridi,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  604. 

Sasso Misure  Lineari,  e di  Vino  come  Serra 

S.  Quirico;  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 
come  Macerata. 

S.\sso  Ferrato Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  607. 


Serra  San  Quirico  . . Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie; 


di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  611. 

Tolentino Segue  in  tutto  Macerata. 

Treja Misure  Lineari,  di  Aridi , Olio  , e 

Pesi  come  Macerata,  di  Vino  co- 
me Appignano. 

Urbisaglia Segue  in  tutto  Macerata. 


PROVIWICIA 

DI 


ORVIETO 
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624 


MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  di  questa  Provincia,  sono 
il  Braccio^  la  Canna  Mercantiley  e la  Canna  Arckì- 
tettonica. 

Il  Braccio,  come  risulta  dagli  schiarimenti  ri- 
cevuti, equivale  a Palmi  tre,  e mezzo  della  Canna 
Mercantile  romana. 

La  Canna  Mercantile  ò quella  stessa  di  Roma. 

La  Canna  Architettonica  è composta  di  Palmi 
dodici  della  Canna  Architettonica  romana,  equi- 
valente cioè  a quattro  Passetti  romani,  e questa 
misura  serve  anche  pei  terreni , ponendosi  nelle 
Tavole  del  Censo,  la  Canna  Agrimensoria  di  Palmi 
dodici  romani. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  comune  Misura  è il  Rubbio,  quale  si  di 
vide  in  Scodelle^  Coppe,  Staje,  Quarte  ec. 


Il  Quarto  di  Grano  pesa  libbre 40 

Lo  Stajo 80 

Il  Rubbio 640 


La  Misura  del  Grano,  Farro,  Miglio  ec.  si  fa 
rasa,  quella  di  Granturco,  e Legumi  si  fa  metà 
colma,  e metà  rasa,  e il  Rubbio  di  Granturco,  e 
Legumi  pesa  libbre  720. 


MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VllNO,  OLIO 
ED  ALTIU  LIQUIDI 


Le  consuete  Misure  di  Soma,  Barile,  Boccale, 
Foglietta  ec.  sono  quelle  che  si  usano  in  questa 
Provincia. 

La  Foglietta  poco  varia  in  diversi  Comuni. 

L’Uva,  o Mosto  si  misura  nel  bigonzo,  e 
questo  pesa  libbre  100. 

Per  r Olio  si  hanno  le  medesime  Misure,  cioè 
Soma,  Boccale,  Foglietta  ec.  ed  anche  le  minime, 
Quartuccia , Terzetto  ec.  ed  è venduto  anche  a 
libbre. 

PESI 


La  libbra  Romana,  e la  Perugina  sono  in  uso 
in  questa  Provincia. 

-Il  Chilogrammo  per  la  libbra  romana  equivale 
a libbre  2,9498;  per  la  Perugina  a libbre  2,9620. 


I 


J 
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ORVIETO 

MISURE  LINEARI 


BRACCI* 

MBRCANTILR 

H 

U 

Ti 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

•:l 

1 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

A 

3 

5750 

Braccio 

0 

8 

7 

1500 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,147. 

1 

1 

CAMMA 

MERCANTILK 

Quarto  di  Palmo 

0 

0 

6 

2250 

Palino.... 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,502. 

PALMO 

AGRI.MENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

2 

0 

8 

1004 

Il  Metro  etpiivale  a Pal- 
mi 4,4758. 

Digitized  byGoogle 
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ORVIETO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

« 

W 

CENI  ILI- 
TRI 

1 

DECIMALI 

Scodella 

1 

0 

4 

G 

0100 

Coppa  di  Scodelle  10 

4 

6 

G 

1000 

Quarto  di  Coppe  l 

18 

4 

0 

4000  i 

1 

Stajo  dt  Quarti  2 

30 

8 

0 

8100 

1 QuaiHcngo  di  Siaja  2 

73 

0 

1 

1^200 

Sacco  di  Quarlepghi  2 

147 

2 

3 

2r)00 

Rubbio  di  Sacelli  2 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 
le 2,173. 

294 

4 

G 

5100 

vino 

Foglietta 

0 

4 

3 

0904 

Boccale  di  Foglielle  4 

1 

7 

2 

3615 

Barile  di  Boccali  24 

41 

3 

G 

676G 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 
te  2,320, 

82 

7 

3 

3332 

■ 1 

625 


ORVIETO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


.01.10 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

■ 

MisurcUa 

0 

1 

3 

4215 

Foglietta  di  Misurellc  4 

ì 

0 

5 

3 

6863 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

4 

7455 

Mezzolioo  di  Boccali  10 

21 

4 

7 

4550 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8627. 

. 

< 

• 

t 

• 

f 

• 

Digitized  byGoogle 
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ORVIETO 

MISURE.  DI  PESI 


1 

PESI 

MERCANTILI 

CHILUGB. 

ETTO- 

GRAM. 

< s 
« < 
w es 
fi  a 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

- 0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

, 0 

0 

0 

1,177 

'Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ollave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quinlale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

-7 

1,850 

H Chilogràmmo  equivale' a 

■ 

• 

Libbre  2,  Once  11,5. 

• 

/ 

PEI  MEDICINALI 

• 

. Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3.532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
' 1 

627 

ClVlTELLA  COWTI 

MISURE  LINEARI 


BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI. 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

. 0 

4 

o 

u 

5750 

Braccio 

0 

8 

7 

1500 

Il  Metro  equivale 

a Brac- 

do  1,147. 

‘ 

\ 

. 

CAMMA 

% 

• 

MERCANTILE 

- 

Quarto  di  Palmo 

0 

0 

6 

2250 

Palmo..; 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi ’8 

• 

1 

9 

9 

2000  ■ 

Il  Metro  equivale 

a Con- 

na  0,502. 

PAxno 

■ • 

A6RIMENS0RI0 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

■ 

6 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12... 

2 

6 

8 

1064 

H Metro  equivale 

a Pai- 

• 

mi  4,4758. 

■ 

028 


CIVITELLA  CONTI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  ^ E LIQUiDI 


t 

ARIDI 

X 

a 

j. 

DECIMALI 

H 

u 

o 

^ « 
r.  H 

k) 

O 

Coppa • 

4 

5 

9 

97260 

Slajo  di  iMisurcile  o Coppe  8. 

36 

7 

9' 

78140 

Mina  (li  Slaja  2 

73 

5 

9 

56280 

Ruhhio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,174. 

vino 

■ 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Foglicltc  4 

2 

0 

3 

44310 

Barilo  di  Boccali  25 

50 

8 

,6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

• 

OAIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

85000 

Boccate  di  Fogtietle  4 

2 

2 

3 

39000 

Mczzolino  0 Caldarcllo  di  Boc- 
cali 11 

24 

5 

7 

29000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
la  1,790. 

1 

020 


CIVITELLA  CONTI 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MKHCANTILl  . 

CllILOGR.  li 

ii 

3 s 
H < 
H OS 
U <3 

DECA-  ji 
GRAH.  \ 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Grano'. 

0 

0 

0 

0,0i89 

1 Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

ò 

0 

2 

8,1512 

1 

1 Libbra  di  Once  12 

0 

3 

. 3 

7,015 

1 

//  Chilogrammo  equivale  a 

1 

Lihhre  2,962. 

* 

\ * 
p 

* 

\ 

% 

« 

\ 


DIgitized  byGoogle 
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MONTE  LEONE 


MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

BiBRCANTlLB 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

Braccio 

0 

8 

7 

1500 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

• 

< 

ciò  1,147. 

• 

CAIflfA 

MERCANTILE 

Quarto  di  Palmo 

0 

0 

6 

2250 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Cati'- 

na  0,502. 

PAJLBO 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

. Oncia  di  Minati  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12..... 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

2 

6 

8' 

1064 

il  Metro  equivale  a Pal~ 

* 

mi  4,4758. 

63^ 


MONTE  LEONE 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1*  ■ -■■  ■ 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

0 

4 

6 

01000 

Coppa  di  Scodelle  10 

4 

6 

0 

10000 

Quarto  di  Coppe  4 

18  . 

4 

0 

40000 

Stajo  di  Quarti  2 

36 

8 

0 

81000 

Quartengo  di  Staja  2 

73 

G 

1 

62000 

Sacco  di  Quartenghi  2 

147 

2 

3 

' 25000 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

4 

6 

51000 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 

■ 

le  2,173. 

vili» 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  25... .1 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

H Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,960. 

L==============a==========^^ 

. 
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MONTE  LEONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


633 


MONTE  LEONE 

MISURE  DI  PESI 


PKSl 

MERCANTILI 

t 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

• 

• 

Libbre  2,  Once  11,5. 

« 

PESI 

PEI  MEPICINALI 

Grano. 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3.... 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

634 

PALAZZO  BOY  ARINO 


misurehneari 


■KACCIO 

MERCANTILE 

metri 

decime 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

■ ■ ■ ~~  • 

DECIMALI 

, r 

Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

Braccio * 

0 

8 

7 

1500 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,1^7. 

• 

CAmiA 

mercantile 

- 

Quarto  di  Palmo 

0 

0' 

6 

2250 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

-Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

n Metro  equivale  a Can- 
na 0,502. 

• 

PAAM* 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

*3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

2 

6 

8 

1064.  • 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,4758. 

635 


PALAZZO  BOY  ARINO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 

• » 


ABIDl 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Sr.oHp.lIn... 

0 

4 

6 

01000 

Coppa  di  Scodelle  10 

4 

'6 

0 

10000 

Quarto  di  Coppe  4 

18 

4 

0 

*40000 

Stajo  di  Quarti  2 

36 

8 

0 

81000 

Quartengo  di  Staja  2 

73 

6 

1 

62000 

Sacco  di  Quartenghi  2 

147 

2 

3 

25000 

Rubbio  di  Saccbi  2 

294 

4 

6 

51000 

n Litro  equivale  a Scodel- 
le 2,173. 

vnio 

• 

• 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

636 

PALAZZO  BOV ARINO 

MISURE  DI  CAPAOTA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01.1* 

LITRI 

! 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  ì 
* 

Foglietta 

0 

O 

5 

! 

0992  1 

Boccale  di  Fogliette  d 

2 

2 

0 

3967  ; 

* 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

ta  1,81  i9. 

• 

» 

• 

! 

! 

1 

• 

DIgitized  byGoogle 
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PALAZZO  BOVARl]\0 


MISURE  or  PESI 


é * 

resi 

j MERCANTILI 

l 

CUILOGR. 

ETTO- 

GHAM. 

t « 

< ■» 
« < 
ua  se 
Q 

* GRAMMI 
E 

DECIMALI  1 

1 

!i 

! Grano  di  21/24 

j 

0 

0 

0 

1 

0,04906 

i Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

l,t77 

Ottava  di  Denari  3 

j 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  OtlaTC  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

/ 

Libbre  2,  Once  11,5, 

pcai 

,P£I  MEDICINALI 

« 

• 

Grano 

6 

0 

; 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3.... 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

' 0 

0 

2 

8,256  : 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

638 


RIPALVELLA 

MISURE  LINEARI 


• 

BBACCIO 

MEBCANTILE 

ta 

H 

M 

S 

DECIME-  j 
TRI  j 

CENTIME- 
TRI . 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

Braccio 

0 

8 

7 

1500 

Il  Metro  equivtile  a Brac- 

• 

do  1,U7. 

cahha. 

- 

MERCANTILE 

Quarto  di  Palmo 

0 

0 

6 

2250 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Can- 

. 

na  0,502. 

• 

PAJLXO 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

6 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

2 

6 

8 

1064 

il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,4758. 
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RIPALVELLA  • 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDJ 


! . ■ ■■ 
1 

aà 

« 

H 

9m 

1 

3 

! ABIDI 

H 

Zi 

•J 

U 

H ee 
5C  H 

DECIMALI 

j 

H 

Q 

s 

1 

Quartuccìo 

4 

5 

9 

97260. 

Quarta  di  Quartucci  4 

18 

3 

9 

89070 

Tinello  di  Quarte  2 

36 

7 

9 

78140 

Quartengo  di  Tinelli  2 

73 

5 

9 

56280 

Sacco  di  Quartenghi  2 

147 

1 

9 

12570 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,174. 

TIMO 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

ta  1,966. 

t 

DIgitized  byGoogle 
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. RIPALVÉLLA 

MISURE  DI  CAPACITÀ’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OMO 

litri 

— 

e 

H 

kJ 

u 

w 

o 

1 

pJ  « 

H « 
K ^ 
(d 
u 

DECIMALI 

Quartuccio 

0 

0 

7 

0632 

Foglietta  di  Quartucci  8 

0 

5 

6 

5059 

Boccale  di  Foglietlc  4 

2 

2 

6 

0479 

Caldarcllo  di  Boccali  10 

22 

6 

0 

4790 

lì  Litro  tquivaìe  a Fogliet- 
ta t,7697. 

• 

\ 

« 

• 

644 

RIPALVELLA 


MISURE  DI  PESI 


rE«i 

lURRC  AMILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< a 

o < 
tà  CS 

a u 

grammi 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1520 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,6150  1 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,962. 

• 

% 

41 


Digitized  byGoogle 
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S.  VITO 

MISURE  LINEARI 


1 

1 BRACCIO 

! MERCANTILE 

i 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

i 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

Braccio 

0 

• 8 

7 

1500 

Tl  .Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,147. 

■ • 

• 

CAMMA  . 

MERCANTILE 

Quarto  di  Palmo 

0 

0 

0 

2250 

Palmo 

0 

2 

4 

9000  • 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

*2000 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,502. 

rAAMO 

AGRIMENSORIO 

• 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619  ' 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

Il  Metro  equivale  .o  Pal- 
mi 4,4758. 

2 

6 

8 

1064 
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S.  VITO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AmiBi 

N 

LITRI 

S 

H 

.u 

V 

Ui 

Q 

GENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

5 

9 

97260 

Stajo  di  Misurelle  o Coppe  8. 

36 

7 

9 

78140 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

■56280 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

25150 

Ditci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,174. 

vino 

• 

Foglietta 

0 

o 

0 

86070 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali -25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

il  Litro  equivale  a Foglie!- 

ta  1,966. 

- 
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S.  VITO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


•Ilio 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Terzetto 

0 

1 

0 

083 

Mezza  libbra  di  Terzetti  2... 

0 

2 

0 

166 

Libbra  di  Mezze  2 

0 

4 

0 

333 

Mezzo  quarto  di  Libbre  Peni- 

gine  8, Oncia  li 

3 

0 

2 

500 

Il  Litro  equivale  a Terxet- 

ti  9,9177. 

Quarto  di  Libbre  15  (di  On- 

ce  13) 

6 

0 

5 

000 

Mezzolino , o Caldarello  di 

Quarti  4 (Libbre  Perugine 

65  di  Once  12) 

24 

2 

0 

000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

- 

Quarto  1,6529. 

1 

DiQj[ized 


s:  VITO 

MISUllE  DI  PESI 


045 


PESI 

MEnCANTlLl 

CllILOGR. 

ETTO- 

GBAM. 

DECA- 

GRÀM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

« 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,6150 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,962. 

• 

/ 


% 
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KLENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  ORVIETO 

-«wAAjB^irvw— 


Orvieto Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  623. 

Allerona  . . .■ Segue  in  tutto  Orvieto. 

Bena.no Misure  Lineari,  di  Aridi  e Pesi  co- 

me Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
vilella  Conti  ; di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Carnajola Segue  in  tutto  Benano. 

Castel  Fiore •.  Segue  in  tutto  Benano. 

Castel  Giorgio Segue  in  tutto  Orvieto. 

Castel  Rubbllo Segue  in  tutto  Orvieto. 


Castel  Viscardo Misure  Lineari,  di  Aridi  , e Pesi 

come  Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
vitella  Conti  ; di  Olio  come  Monte 
Leone. 

CiviTBLLA  Conti Misure  Lineari  come  Orvieto;  di 


Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  proprie. 
Tav.  Num.  627. 

Collelungo Segue  in  tutto  Civitella  Conti. 

CoRBARA Segue  in  tutto  Orvieto. 

Fabro.  . , . Segue  in  tutto  Orvieto. 

Ficulle Segue  in  tutto  Orvieto. 

Monte  Gabbione Misure  Lineari , di  Aridi , e Pesi 

come- Orvieto  ; di  Vino  come  Ci- 
vitella Conti  ; di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Monte  Giove  ......  Segue  in  lutto  Monte  Gabbione. 

Moni  e Leone] Misure  Lineari,  di  Aridi  e Pesi  co- 

me Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
vitella Conti;  di  Olio  propria. 
Tav.  Num.  630. 


Monte  Rubiaglio  ....  Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  co- 
me Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
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TÌlella  Conti  ; di*  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

.Palazzo  Bovarino  . . . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Pesi 

come  Or>ieto  ; di  Vino  come  Ci- 
vitella  Conti;  di  Olio  proprie. 
Tavola  Num.  634. 

Parrano Misure  Lineari  , di  Aridi  , e Pesi 

come  Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
vitella  Conti;  di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Poggio  Aquilone Segue  in  tutto  Orvieto. 

PoRANo Segue  in  tutto  Orvieto. 

PoRNELLO 3fisure  Lineari,  di  Aridi,  c Pesi  co- 

me Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
vitella  Conti;  di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Prodo,  e Ripalto  ....  Segue  in  tutto  Orvieto. 

Kipalvella . Misure  Lineari  come  Orvieto;  di 

> Aridi,  Vino , Olio,  e Pesi  pro- 

prie. Tavola  Num.  638. 

Rote  Castello  ....  Misuro  Lineari  come  Orvieto  ; di  Ari- 
di, Vino,  e Pesi  comeRipalvelia; 
di  Olio  come  Civitella  Conti. 

Sala Segue  in  tutto  Orvieto. 

S.  Venanzio Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Olio 

come  Civitella  Centi,  di  Vino, 
e Pesi  come  Ripalvella. 

S.  Vito.  . Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi, 

come  Civitella  Conti  ; di  Vino 
come  Ripalvella; di  Olio  proprie. 
Tavola  Num  642. 

Sugano Segue  in  tutto  Orvieto. 

Titignano Segue  in  tutto  Orvieto. 

Torre  Ss.  Severo,  e Mar- 
tirio  Segue  in  tutto  Orvieto. 

VicENo Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi 

come  Orvieto;  di  Vino  come  Ri- 
palveila  ; di  Olio  come  Monte 
Leone. 


PROVINCIA 

DI 

PERUGIA 


t 


MISURE  LlINEARl 
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Le  misure  lineari  della  Provincia  di  Perugia 
sono  il  Braccio-,  il  Piedcy  e la  Canna. 

Il  Braccio  si  divide  in  Lungo  e CorlOy  e si  usa 
il  primo  per  misurare  i tessuti  grossolani,  il  se- 
condo pei  tessuti  fini.  • 

Dai  rapporti  ricevuti  risulta,  che  il  Braccio 
lungo  equivale  a Linef  296  del  Piede  di  Parigi, 
cioè  a Metri  0,667725,  che  il  Braccio  corto  equi- 
vale a Linee  265^5  del  medesimo  Piede,  ossia  a 
Metri  0,5989224.  Questo  è più  lungo  del  Braccio 
Fiorentino,  che  equivale  a Metri  0,583626,  il  quale 
suole  anche  usarsi  in  Perugia. 

11  Piede  serve  per  misurare  le  Fabbriche,  il  . 
Legname,  e i Terreni.  Comunemente  il  Piede  così 
detto  Architettonico  equivale  a mezzo  braccio  lun- 
go, cioè  a Metri  0,333862  ; quindi  si  tiene  che 
Piedi  tre  equivalgano  al  Metro.  Seno  poi  varia- 
bili nei  diversi  Comuni  di  questa  Provincia  le  sud- 
divisioni  di  queste  misure. 

La  Canna  finalmente,  che  si  divìde  in  Pal- 
mi 8,  è in  alcuni  luoghi  la  Romana  : quella  di 
Perugia  equivale  a Metro  1,985129,  ed  in  altri 
luoghi  a Metri  2 giusti. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


11  Bubbioy  la  iftna,  lo  Stajoy  e la  Coppa  sono 
le  misure  in  uso  per  questi  generi,  fra  le  quali 
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la  Coppa  suol  dividersi  in  misure  più  piccole  chia- 
mate ProvendOi  Nappa,  Scodella  ec.  Partendo  dal 
principio  che  il  Rubbio  Romano  pesi  Libbre  640, 
lo  Stajo  non  ha  misura  propria,  ma  si  compone 
di  Libbre  140,  corrispondenti  a due  Mine,  ciascuna 
di  Libbre  70.  Lo  Stajo  di  Formentone,  o Gran- 
turco è di  Lbbre  150j  e la  Mina,  metà  dello  Stajo, 
ò di  Libbre  75. 

La  suddivisione  delle  misure  per  gli  Aridi, 
comunemente  è la  seguente, 

Rubbio  di  Mine  Quattro,  o Sacchi  Due. 

Mina  di  Staja  Due. 

Stajo  di  Quarti  Due. 

Quarto  di  Coppe  Quattro. 

Coppa  di  Scodelle  Quattro. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Le  misure,  Barile,  Boccale,  e Foglietta,  sono 
quelle,  che  si  usano  pel  Vino,  ed  altri  liquidi,  le 
qiiàli  però  variano  nei  diversi  luoghi  della  Pro- 
vincia, ed  il  Rarile  non  si  compone  dello  stesso 
numero  di  Boccali,  mentre  questo  sempre  è com- 
posto di  Fogliette  Quattro. 

L'Olio  suol  vendersi  a peso,  e generalmente 
la  Foglietta  è la  misura  più  grande  in  uso,  e 
contiene  Once  15  di  Olio  fino.  Due  Quartucce  si 
usano  per  la  vendita  a minuto  di  questo  genere, 
una  detta  Grande,  e l’altra  Piccola.  La  grande 
contiene  Once  tre,  e denari  18;  la  piccola.  Oncia 
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una,  e denari  21;  quale  altro  non  òche  la  metà 
della  grande. 


PESI 


Due  Libbre  ciascuna  di  Once  12  sono  in  uso 
nella  Provincia  di  Perugia  ; una  è la  Romana^ 
l’altra  la  Perugina.  La  prima  corrisponde  a Chi- 
logrammi 0,33907185,  la  seconda  a Chilogram- 
mi 0,3376150. 
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PERUGIA 


MISURE  LINE  ARI 


1 

1 SBACCIO  Aliselo 

4 

1 

> 

? 

I — 1 

METRI 

1 

DECIME- 

TRI 

CENTIME-  ! 
TRI  j 

DECIMALI 

i 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

3862  . 

i 

1 Braccio 

0 

6 

6 

7725 

1 

//  Mtiro  equivali  a Brac- 
cio 1,4976. 

i 

• 

. 

■BACCIO  COBTO 

! 

* ■ 

Mezzo  Braccio 

0 

2 

9 

9461 

Braccio 

0 

Q 

8922 

Il  ì/ietro  equivale  a Brac- 
cio 1,6696. 

CASSA 

MERCANTILE 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

8 

5129 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,5037. 

DIgitized  byGoogls 
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PERUGIA 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

% 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezz'Oncia 

0 

0 

1 

5233 

Oncia  di  Mezz’Once  2 

0 

0 

3 

0466 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

6 

5598 

Canna  di  Piedi  15 

5 

4 

8 

3970 

n Metro  equivale  a Pie- 

di  2,7352. 

• 

/ 

-, 

« 

' 
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PERUGIA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AmiDi 

LITRI 

DECILITRI 

ij  _ 

ZZ  Si 
« i- 
w 
u 

DECIMALI 

Scodella 

1 

1 

4 

9931 

Coppa  dì  Scodello  4 

4 

5 

9 

9726 

Quarto  di  Coppe  4 

13 

3 

9 

8907 

Slajo  di  Quarti  2 

36 

7 

9 

7814 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

5628 

Ruhbio  di  Mine  4 

204 

3 

. 8 

2515 

Rubbio  di  Socchi  2 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  8,6961. 

vin« 

• 

Quartuccin 

0 

2 

8 

3750 

Foglietta  di  Quarluccc  2 

0 

5 

6 

7500 

Mezzo  di  Foglietto  2 

1 

1 

3 

5000 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

2 

7 

0000 

Barile  di  Boccali  21 

47 

6 

7 

0000 

Soma  di  Barili  2 

95 

3 

4 

0000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet-' 

ta  1,7621. 

■ 

-i2 
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PERUGIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Olilo 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Terzetto 

0 

1 

0 

083 

Mezza  Libbra  di  Terzetti  2.. 

0 

2 

0 

166 

Libbra  di  Mezze  2 

0 

4 

0 

333 

Mezzo  Quarto  ( di  Libbre  pe- 

rugine  8,  e Oncia  li 

3 

0 

2. 

500 

Quarto  di  Libbre  15  ( di  On- 

ce  13 

6 

0 

5 

000 

Mezzolino  o Càldarelio  di  Quar- 

ti  4 (Libbre  65  di  Once  12). 

n Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,4793. 

24 

2 

0 

000 
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PERUGIA 

MISURE  DI  PESI 


060 

ASSISI 


MISURE  LINEARI 


BBACnO 

MKRCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  

0 

6 

7 

02654 

■ FI  Metro  equivale 

a Brac- 

do  1,492. 

CAMIV.% 

MERCANTILE 

Canna  di  Palmi  8 

• 

2 

0- 

1 

07964 

Il  Metro  equivale 

a Can- 

na  0,4973. 

BACCHETTA 

Bacchetta 

1 

0 

2 

40166 

IL  Metro  equivale 

a Bac- 

chetta  0,9765. 

PIEDE 

DA  FABBRICA  E DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

9 

09880 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,5577. 

ASSISI 

MISURE  LINEARI 


PIEBB 

AGRIMENSORIO 


Oncia 

Piede  di  Once  12 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,9531. 


se 

H 

H 

8 


0 

0 

5 


I 

oc 

X » 
~ M 

w ^ 
Q 


I 

W 

X - 

f H 

u 

u 


4 

1 

2 


DECIMALI 


26670 

20080 

00830 
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ASSISI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI’ 


ABIBI 

LITRI 

DECILITRI 

CE^TILI- 

TIU 

DECIMALI 

ProYcnda  o Nappa 

4 

0 

8 

8646 

Scorzo  0 Quarto  di  Prorende 
0 Nappe  6 

24 

5 

3 

1876 

Mina  di  Scorzi  e Quarti  3.... 

73 

5 

9 

5628 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provende  2,4458. 

«uso  . 

Quartuccia 

0 

2 

4 

3560 

Foglietta  di  Mezze  o Quartucce  2 

0 

4 

8 

7120 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

9 

4 

8480 

Barile  di  Boccali  30 

58 

4 

5 

4400 

Soma  di  Barili  2 

116 

9 

0 

8420 

LI  Litro  equivale  a Fogliet- 
ti 2,0529. 
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ASSISI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ouo 

LITBI 

DECILITRI 

CENTILl- 
. TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

3 

3900 

Mezzolino  o Caldarollo  di  Boc- 
cali 11 

24 

5 

7 

2900 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

• 

■ 

6G4 

ASSISI 


misure  di  pesi 


PESI 

BIERCANTILl 

CIIII.OGR. 

ETTO- 

GHAM. 

1 

< s 

'O  < 

a ee 
a c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

1 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  dì  Opcc  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  dì  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

1 

0 

3 

3 

9,07185 

• • 


t 
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BASTIA 


. MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

• 

METRI 

! 

u 

> àé 

W H 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Canna  di  Palnai  8 

2 

0 

0 

0000 

Il  Metro  equivale  a 
na  0,50 

Cun- 

• 

PIEDB  . 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5....'. 

0 

0 

.1 

8618  ■ 

Piede  di  Once  29  1/5.... 

0 

5 

« 

4 

3660 

Canna  di  Piedi  5 

2 

7 

1 

8300 

Il  Metro  equivale  a 
de  1,8394. 

Pie- 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

• 

Mezzo  Piede 

0 

1 

8 

2500 

Piede 

0 

3 

6 

5000 

Il  Metro  equivale  o 
di  2,7397. 

Pie- 

Digitized  byGoogle 
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BASTIA 


MISURE  Di  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AmiDi 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

9 

0 

6370 

7814 

Slajo  di  Coppe  71 

36 

7 

9 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

5628 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,0382. 

'YIHO 

Quartuccia 

0 

2 

4 

3560 

Foglietta  di  Mèzze  o Quar- 

0 

8 

tucce  2 

4 

7120 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

9 

4 

8480 

Barile  di  Boccali  30 

58 

4 

5 

4400 

Soma  di  Barili  2 

116 

9 

0 

8420 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,0529. 
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BASTIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Olilo 

LITRI. 

DECILITRI 

CENTILI- 
TRI . 

DECIMALI 

Terzetto 

0 

1 

0 

0830 

Mezza  Libbra  di  Terzetti  2.:. 

0 

2 

0 

1660 

Libbra  di  Mezze  2 

0 

4 

0 

3330 

Mezzo  Quarto  di. Libbre  Perù- 

gioe  8,  Oncia  li 

3 

0 

2 

5000 

Quarto  di  Libbre  15,  di  Once  13. 

6 

0 

5 

0000 

Mezzolino  o Caldarello  di 
Qu.'irti  4 ( Libbre  65  di 

Once  12  ) 

24 

2 

0 

0000 

il  Litro  equivale  a Liò- 

1 

1 

hrt  2,4793, 

• 

• 

1 

' 

1 

1 
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BASTIA 

MISCRE  DI  PESI 


pcai 

MERCANTILI 

ClllLOGR. 

ETTO- 
‘ GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

grammi 

E 

DECIMALI 

Oncia. 

0 

0 

2 

8,0120 

Libbra  grossa  pei  Liquidi  di  ' 
Once  18 

0 

5 

0 

6,4225 

Libbra  piccola  per  gli  Aridi 
di  Once  12 

0 

3 

3 

7.6150 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9619. 

* 

• 

• 

' • 

669 

BETTONA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8617 

Piede  di  Once  25  4/5 

0 

4 

8 

.0357 

Canna  di  Piedi  10 

4 

8 

0 

3569 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,0818. 

• 

/ 

■ 

670 


BETTOLA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

• 

DECIMALI 

Scodella 

1 

1 

4 

9931 

Coppa  di  Scodelle  4 

4 

5 

9 

9726 

Quarto  di  Coppe  4 

18 

3 

9 

8907 

Stajo  di  Quarti  2 

36 

7 

9 

7814 

Mina  di  Staja  2 * 

73 

5 

.9 

5628 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  8,6961. 

▼ano 

Quartuccia 

0 

2 

8 

3750 

Foglietta  di  Quartucce  2 

0 

5 

6 

7500 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

1 

3 

5000 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

2 

7 

0000 

Barile  di  Boccali  21 

47 

6 

7 

0000 

Soma  di  Barili  2 

95 

3 

4 

0000 

Il  Litro  equivale  aFogliet- 

ta  1,7621. 

671 


BETTONA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


O&IO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

5 

850 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

3 

390 

Metro  di  Boccali  8 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

17 

8 

7 

120 

Terzetto 

0 

1 

0 

083 

Mezza  Libbra  di  Terzetti  2... 

0 

2 

0 

166 

Libbra  di  Mezze  2 

Mezzo  Quarto  di  Libbre  Pe- 

0 

4 

0 

333 

rugine  8,  e Once  11 

• 

Quarto  di  Libbre  15  (diOn- 

3 

0 

2 

500 

ce  13) 

Mezzolino  o Caldarello  di 
Quarti  4 ( Libbre  65  di  On- 

6 

0 

5 

000 

ce  12  ) 

Il  litro  equivale  a Lib- 
bre 2,4793. 

24 

2 

0 

000 

Digitized  byGoogle 


672 

BETTONA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

UERCANTILI 

1 • 

i a 

3 % 
S g 

GRAMMI 

- i 

a 

u « 

H < 
H « 
(d  e 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,6150 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9619. 

* 

• 

/ 


CANNAUA 


073 


MISURE  LINEARI 


PIEDK 

* AGRlMENSORIU 

METRI 

DECIME-  j 
TRI  1 

CEMIMB- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

95570 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

4 

77870 

Piede  di  Once  12..., 

0 

5 

7 

34490 

Canna  di  Piedi  10 

5 

7 

3 

44930 

Il  Metro  equivale  a 

de  1,7439. 

1 

Pie- 

• 

riCDB 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

2 

2 

34218 

Il  Metro  equivale  a 
di  4,4758. 

Pie- 

1 

■ 

• 

• 

« 

* 

43 


Digitized  byGoogle 


OANNAttA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


. 

HM 

K 

H 

ARIDI 

H 

n 

■j 

u 

Uà 

Uà 

DjICIMALI 

u 

Nnppa 

4 

9 

4 

83290 

Coppa  di  Nappe  8 

39 

5 

8 

66340 

Rubbio  di  Coppe  8 

316 

6 

9 

S1800 

( 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Nappe  2,0209. 

• 

▼ino 

Foglietta 

0 

4 

6 

28400 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

5 

13300 

Barile  di  Boccali  30 

55 

5 

3 

99700 

Soma  di  Barili  2 

111 

0 

7 

99400 

n Litro  equivale  a Fogliet' 
ta  2^1005. 

• 

DUO  ’ 

Foglietta 

0 

5 

8 

27800 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

3 

3 

11191 

Caldarello  di  Boccali  12 

27 

9 

7 

34290 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7159. 

675 

CAGNARA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILO- 

GRAM. 

ó a 

H < 
H fifi 
(li  ^ 

DECA-  ! 
GRAM.  i 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

//  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3, 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

676 

CITERNA 


MISURE  LINEARI 


PIBBE 

AGRIMENSORIO 

BIETRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

3 

2711 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

9 

2539 

Braccio  di  Piedi  2 

0 

7 

8 

5079 

Canna  di  Braccia  10 

n Metro  equivale  a Pie- 
di 2,5475. 

7 

8 

5 

0794 

\ ■ 

677 


CITERNA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 

i 


ABKDI 

LITRI 

S 

H 

u 

H 

o 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

18 

4 

0 

405 

Quarto  di  Coppe  4 

73 

6 

1 

620 

Miua  di  Quarti  2 

147 

2 

3 

250 

Slajo  di  Mine  2 

294 

4 

6 

510 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Coppe  5^4336. 

• 

VIMO 

Foglietta 

0 

5 

2 

00 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

9 

094 

Barile  di  Boccali  20 

41 

8 

1 

880 

Soma  di  Barili  2 

83 

6 

3 

760 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

• 

ta  1,9139. 

Olilo 

Quartuccia  piccola 

0 

0 

5 

864 

Quartuccia  grande  di  2 piccole 

0 

1 

1 

729 

Mezza  foglietta  di  quartucce  2 

0 

2 

3 

457 

Foglietta  di  mezze  foglielte  2.. 

0 

4 

6 

914 

H Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1315. 

Digitized  byGoogle 


078 


CITEftIVA 

* 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILO- 

GRAM. 

KTTO- 

GRAM. 

< s 
a ts 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04096 

Denaro  di  Grani  24 

0 

% 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

330 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

. 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PEEl  ‘ 

« 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,25G 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

079 

CITTÀ  DELLA  PIEVE 


MISURE  LINEARI 


FVEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

1 

X 

o 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

•Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  dì  Piedi  7.50 

2 

5 

1 

3495 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,9839. 

• 

■ 

Digitized  byGoogle 


G80 


CITTA  DELLA  PIEVE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


H 

a 

ABIDV 

y 

H flC 

DECIMALI 

- 

u 

a 

Coppa 

4 

5 

9 

9726 

Slajo  di  Misurellc,  o Coppe  8 

36 

7 

9 

7814 

Mina  di  Slaja  2 

73 

5 

9 

5628 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  ’ Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,1752. 

vino 

Foglietta 

0 

5 

1 

0564 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

4 

2256 

Barile  di  Boccali  28 

57 

1 

8 

3168 

Soma  di  Barili  2 

114 

3 

6 

6340 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9586. 

01.10 

Foglietta 

U 

5 

6 

6047 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

6 

4190 

Mezzina  di  Boccali  8 

18 

1 

1 

3520 

Il  Litro  equivale  a foglitl- 
ta  1,7666. 

!'.A-  - Ji 

Uigitized  byGoogle 


, 68^ 

CITTA  IIELLA  PIEVE 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MKUCAM'ILI 

1 « 
c 
** 

— ■ 1 

ETTO-  j 

GUAM. 

r • 

•j» 

u es 
— « 

GRAMMI  ! 

E ! 

nrciMAU  j 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

M'729  I 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0. 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ollave  8 

0 

0 

0 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

• 

7;G15 

U Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,%19. 

• 

4 

■ 

682 

CITTA  DI  CASTELLO 


MISURE  LINEARI 


t 

1 

w 

BBACCIO  • 

H 

u 

S 

DELIA 

TRI 

CENTI 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

3862 

Rrnmn  

0 

6 

6 

ITlò 

Il  Metro  equivale  a Brat- 
cio  1/Ì97G. 

» 

BBACCIO  COSTO 

^^0zzo  DrciC/do»*»*************'****** 

• 

0 

2 

9 

9461 

Braccio 

0 

5 

9 

8922 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,6696. 

• 

camma 

MERCANTILE 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

8 

5129 

' n Metro  equivale  a Can- 
na 0,5037. 



683 


CITTA  DI  CASTELLO 


MISURE  LINEARI 


684 


CITTA  DI  CASTELLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AKIDI 

LITRI 

1 

1 DECILITRI 

GENTILI- 
1 TRI 

DECIMALt 

Coppa 

• 

18 

4 

0 

405 

Quarto  di  Coppe  4 

73 

G 

1 

620 

• 

Mina  di  Quarti  2 

147 

2 

3 

250 

Stajo  di  Mine  2 

294 

4 

6 

510 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Coppe  5,4336. 

» 

viao 

. 

■ 

Quartuccio 

0 

0 

9 

713 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

3 

8 

852 

Mezzo  di  Foglietto  2 • 

0 

7 

7 

704 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

5 

5 

408 

Barile  di  Boccali  24 

37 

2 

9 

792 

Soma  di  Barili  2 

74 

o 

9 

584 

H Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,5738. 

685 


CITTA  DI  CASTELLO 

3IISURE  DI  CAPACITA»  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


DUO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia  piccola 

Quartuccia  grande  di  quarluc- 

0 

0 

5 

864 

ce  piccole  2 

0 

1 

• 1 

728 

Mezza  foglietta  di  qoartucce  2. 

0 

2 

3 

457 

Foglietta  di  mezze  foglìette.2. 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 
te  2,1315. 

• 

0 

• 

i 

6 

914 

■ 

0 

686 

CITTA  DI  CASTELLO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

1 • 
o a 

tn? 

ò a 

a 

u < 

bi  fis 
9 O 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

MERCANTILI 

9 

H ta 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  lOÒO 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

‘ Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

F0LIG1\0 

misure  lineari 


687 


E PIEDE 

1 AGiUMENSORIU 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

61  ii  . 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

3 

0721 

Mezzo  piede,  o mezzenga.  di 

Once  12 

0 

3 

G 

8646 

Piede  di  mezzi  piedi  2 

0 

7 

3 

7202 

• 

Canna  di  Piedi  10 

. 7 

3 

7 

2920 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1 ,3563. 

• 

PIEDE 

DA  LEGNAME  ' 

Piede 

0 

3 

9 

3650  * 
•• 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,540. 

« 

(.  f>  *•  # 

- 's  - 

• « 

1 • . . . 

* 

• 

1 

■ 

ì 
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«88 


FOLIGNO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI.  E LIQUIDI 


* . - 

H 

1 

1 

A»1D1 

H 

n 

m* 

H 

Q 

H éè 

!C  H 

u: 

o 

D<=:CLMALI 

Nappa 

5 

6 

5 

5230 

Quarto  di  Nappe  7 

39 

5 

8 

6634 

Rubbio  di  Quarti  8 

3J6 

6 

9 

3180 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Nappa  1,7683. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8607 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4431 

Barile  di  Boccali  32 

65 

1 

0 

1795 

Soma  di  Barili  2 

130 

2 

0 

3590 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9602. 

• 

01.10 

Quartuccio 

0 

1 

3 

2500 

1 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

2 

9800 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

1 

9200 

Mezzcnsa  di  Boccali  8 

16 

9 

5 

3600 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8875. 

689 

FOLIGNO 

MISURE  DI  PESI 


mi 

MERCANTILI 

ti 

§ 

ETTO-  B 
GRAM.  1 

1 

D9  (B 

a u 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottaya  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottaye  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

n Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

o' 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

44 


Digitized  byGoogle 


690 

FOSSATO 

MISURE  LINEARI 


1 

4 

BBACCIO  COBTO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

2 

9 

9161 

Braccio  

0 

a 

9 

8922 

Il  Metro  equivale  a 
cio  1,6696. 

Brac- 

• 

CASIVA 

MERCANTILE 

■ 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

8 

5129 

n Metro  equivale  a 
na  0,5037. 

Can- 

• 

PISBB 

AGRIMENSORIO 

• 

Mezz’  Oncia 

0 

0 

1 

5233 

Oncia  di  mezze  Once  2 

0 

0 

3 

0466 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

6 

5598 

Canna  di  Piedi  15 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,7353. 

Pie- 

5 

4 

8 

3970 

FOSSATO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

fi 

H 

m» 

mi 

DECILITRI 

i 

CEMILl- 

TRI 

DECIMALI 

Coppetta 

4 

5 

9 

97260 

Coppa  di  Coppette  8 

36 

7 

9 

78140 

Mina  di  Coppe  2 

73 

5 

9 

56280' 

Sacco  (li  Mine  2 

147 

1 

9 

12570 

Rubbio  di  Sarchi  2 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppette  2,1741. 

• 

• 

VINO 

• 

Foglietta 

0 

.5 

0 

86080 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

44311 

Panata,  o mestoja  di  Bocca- 
li 5 

10 

1 

7 

21555  . 

Barile  di  Panate,  o mestoje  10 

101 

7 

2 

15550 

Soma  di  Barili  2 

203 

4 

4 

31100 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9G62. 

092 


FOSSATO 

MISURE  DI  CAPAaTA’  PER  ARIDI,  E LIQHDI 


•uo 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Terzetto 

0 

1 

0 

083 

Mezza  libbra  di  terzetti  2 

0 

2 

0 

166 

Libbra  di  Mezze  2 

0 

4 

0 

333 

Mezzo  quarto  di  libbre  Peru- 
gine 8,  once  1 i 

3 

0 

2 

500 

Quarto  di  libbre  15  (di  on- 
ce 13 

6 

0 

5 

000 

Mezzolino,  oGaldarello  di  Quar- 
ti 4 (lib.  65  di  once  12  J. 

24 

2 

0 

000 

Il  Litro  equivale  a Libbre 
2,4793. 

■ 

6»3 

FOSSATO 


MISURE  DI  PESI 


694 

• FRATTA  ( di  Todi  ) ■ 


MISURE  lineari 


- 

CAIfWA 

MERCANTILE 

1 

tf 

a 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

» 

1 

i Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a 
na  0,5020. 

Can- 

PUBDC 

• AGRIMCNSORIO 

i Minuto ■. 

0 

0 

0 

5325 

t)ncia  di  Minuti  10 

0 

0 

5 

3249 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

2489 

1 Canna  di  Piedi  10 

»» 

o 

3 

2 

4887 

Il  Metro  equivale  a 
; de  1,8779. 

i 

f 

Pie- 

1 

1 

t 

i 

) 

1 

1 

! 

i' 

• 

- 

695 


FRATTA  ( di  Todi  ) 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  .ARIDI,  E UQUIDI 


I ABIDl 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

5 

9 

9726 

Stajo  di  Misurcllc  o Coppe  8. 

36 

7 

9 

7814 

Mina  di  Sitija  2 

73 

5 

9 

5628 

Uubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,1741. 

VINO 

Foglietta •. 

0 

5 

0 

86080 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

44311 

Pannata  o Mastoja  di  Boccali  5. 

10 

1 

7 

21555 

B.irile  di  Pannate  10 

101 

7 

2 

1 5550 

Soma  di  Barili  2 

203 

4 

• 4 

31100 

Il  L’iro  equivale  a Fogliet- 

la  1,9662. 

t 

OLIO 

• 

Quartuccio 

0 

0 

7 

0632 

Foglietta  di  Quartucci  8 

0 

5 

6 

5059  1 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

2 

6 

0479 

Caldarello  di  Boreali  10 

22 

6 

0 

4790 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,7697. 

696 

• FRATTA  {di  Todi  ) 

MISURE  DI  PESI 


BIERCANTIL1 

CHILOGB. 

ETTO- 

6RAM. 

à i 

M S 
Q U 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Granì  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

1 B Ckdogrammo  equivale  a 
1 Libbre  2,9619. 

t 

0 

3 

3 

7,615 

..  . 

0 


697 

GUALDO  TADINO 


MISURE  LINEARI 


1 KmACC*« 

MERCANTILE 

» 

METRI 

UBCIME- 

TRI 

1 

u: 

5 - 
^ S2 

M 

U 

DECIMALI  . 

f 

Rraccio 

0 

6 

6 

40000 

n Metro  equivale  a 
1 cto  1,5061. 

Brac- 

1 vna»M 

AGRIMBNSORIO 

Blìnoto 

0 

0 

0 

37230 

1 Oncia  di  Minati  5 

0 

0 

1 

8G180 

1 Piede  di  Onre  SI  4/5,. 

0 

5 

8 

64820 

Canna  di  Piedi  Ì0 

5 

8 

6 

48230 

n Metro  equtveUe  a 
de  1,7051. 

Pie- 

nSMM 

• 

nA  PARBRIC\ 

Piede 

0 

3 

3 

51326 

D Metro  equivale  a 
di  2,9839. 

Pie- 

nnM 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

6 

50000 

1 B Metro  equivale  a 
1 di  2,7397. 

Pie 

• 

C98 


GUALDO  TADINO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Coppello 

4 

6 

0 

1010 

Coppa  di  Coppelli  8 

36 

8 

0 

8100 

Coppa  di  mezze  Coppe  2 

3G 

8 

0 

8100 

Rubbio  di  Coppe  8 

294 

4 

6 

5100  • 

Dkci  Litri  equivalgono  a 

• 

Coppelli  2,1734 

%’ino 

Uogliella  

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foolietle  4 

2 

0 

3 

4431 

Barile  di  Boccali  24 

48 

8 

2 

6340 

Suina  di  Barili  2 

97 

6 

5 

2680 

Il  Litro  equivale  Fogliet- 

la  1 .0()()2. 

OLIO 

Misurella,  o Quarluccia 

0 

1 

3 

9600 

Fogliella  di  Misurelle  4 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

2 

3 

• 

3900 

Caldarello  di  Boccali  11 

24 

5 

7 

2300 

H Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,7905. 

• 

— — 


699 

GLIALDO  TADINO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

]4ERCA^T1LI 

CUll.OGR. 

* 

o a 
< 

H es 
H u 

a 

^ « 
s c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 ... 

0 

0 

2 

8,256  . 

Libbra  di  Once  12. .1 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000  

339 

0 

7 

1,850 

. Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano ; 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0. 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

700 

MASSA  (di  Todi) 


MISURE  LINEARI 


METRI 

DECIME- 

TRI 

u 

2 - 
H “ 

H 

U 

DBCUUI.I  1 

1 

1 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Passo  dì  Palmi  6 

1 

3 

4 

05308 

Il  Metro  equivale  a Pas- 
so 0,74599. 

• 

• * 

nOKDB 

AGRUIBNSOBIO 

Minalo 

0 

0. 

0 

53250  1 

Oncia  di  Minati  10 

0 

0 

5 

32490 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

24890 

Canna  dì  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,8780. 

1 

l 

1 

5 

3 

2 

48870 

704 


MASSA  ( di  Todi  ) 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

1 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Qaartuccio 

4 

5 

9 

97260 

Qaarla  di  Qoartucci  4 

18 

3 

9 

89070 

Mezza  di  Quarte  2 

36 

7 

9 

78140 

Quartengo  di  Mezze  2 

73 

. 5 

9 

56280 

Sacco  di  Qoartenghi  2 

147 

1 

9 

12570 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,1979. 

vmo 

0 

FoglieUa 

0 

5 

• 

0 

86070 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  dì  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,9661. 

Digitized  byGoogle 


702 


MASSA  ( di  Todi  ) 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OMO 

LITRI 

iM 

se 

H 

G 

td 

Q 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccio 

0 

0 

7 

0G32 

Foglietta  di  Quartucci  8 

0 

o 

G 

5059 

Boccale  di  Foglictic  4 

2 

2 

G 

0479 

Caldarello  di  Boccali  10 

Il  LUro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7G97. 

• 

: 

22 

6 

1 

0 

4790 

4 

iìLVSSA  ( di  Todi  ) 

MISURE  DI  PESI 


703 


rK«i 

&1ERCANTIL1 


Grano. 


Denaro  di  Grani  24. 


Ottava  di  Denari  3. 
Oncia  di  Ottave  8.. 


Libbra  di  Once  12. 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9619. 


te 

O 

o 


0 

0 

0 

0 

0 


O SS 
H ■< 
H efi 
ui 


0 

0 

0 

0 

3 


< » 

U 03 
a V 


0 

0 

0 

2 

3 


GRAMMI 

E 

DECIMALI 


0,0489 

1,1729 

3,5185 

8,1512 

7,615 


am. 


I 


704 

MONTE  CASTELLO 

MISURE  LINEARI 


PIBDB 

AGRIMENSORIO 

METRI 

w - 

s « 

U H 
M 

a 

CENTIME- 

TRI 

DEGIBIALI 

Miouto 

0 

0 

0 

5325 

Oncia  dì  Minali  10 

0 

0 

5. 

3249 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

2489 

Canna  di  Piedi  10 

• 5 

3 

2 

4887 

Tl  Metro  equivale  a Pie-‘ 
de  1,8780. 

- 

, 1 

L_ 


Digitized  byGoogle 


705 


MONTE  CASTELLO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CEMILI- 

IRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

5 

9 

97260 

Stajo  di  Misurelle,  o Coppe  8. 

36 

7 

9 

78140 

Mina  di  Staja  2 

•73 

5 

9 

56280 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,1741. 

A'iaio 

Foglietta 

0 

5 

2 

2G833 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

9 

07335 

Barile  di  Boccali  25 

52 

2 

6 

83375 

Soma  di  Barili  2 

104 

5 

3 

66750 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,9132. 

OAIO 

Quartuccio 

0 

0 

7 

06320 

Foglietta  di  Quartucci  8 

0 

5 

6 

50590 

Boccale  di  Fogliille  4 

2 

2 

6 

04790 

Caldarcllo  di  Boccali  10 

22 

6 

0 

47900 

Il  Litro  equivale  a Foglivi- 

ta  1,7697. 

. 

706 

MONTE  CASTELLO 


MISURE  DI  PESI 


FB«1 

MERCANTILI 

CUILOUR. 

ETTO- 

gram. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9619. 

» 

0 

3 

3 

7,615U 

MONTONE 

MISURE  LINEARI 


707 


CAMMA 

* MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME 

TRI 

• 

DECIMALI 

Cinna  di  Palmi  8 

• 

1 

9 

8 

5129 

Il  Metro  equivale  a 

Can- 

na  0,5037. 

• 

■BACCIO  l.lJMeO 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

3862 

Braccio 

0 

6 

• 

6 

7725 

Il  Metro  equivale  a 

lìrac- 

ciò  1,4976. 

1 

1 

« 

■BACCIO  COBTO 

Mezzo  Braccio 

0 

2 

9 

9461 

Braccio 

0 

5 

9 

8022 

//  Metro  equivale  a 

Brac- 

do  1,0696. 

DIgitized  byGoogle 


708  • 

MONTONE 


MISURE  LINEARI 


PIEVE, 

AGBIMKNSURIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

I)ECI>^VLI 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  19  i 

0 

3 

6 

3060 

Canna  di  Piedi  15 

5 

4 

4 

5907 

Il  Metro  eifuivaU  a Pie- 

di  2, 7544 

, ■ 

0 

X 

709 


MONTONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIJDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

1 

1 

4 

9931 

Coppa  di  Scodelle  4 

4 

5 

9 

9726 

Quarto  di  Coppe  4 

18 

3 

9 

8907 

* 

Slajo  di  Quarte  2 

36 

7 

9 

7814 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

5628 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  8,6961. 

- 

\ 

VlIfO 

Foglietta 

0 

5 

9 

7860 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

9 

1460 

Barile  di  Boccali  16 

38 

2 

6 

3300 

Soma  di  Barili  2 

66 

5 

2 

t 

6592  1 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,6726. 

740 


MONTONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 


Mezza  Foglietta 

Foglietta  di  Once  14 

Boccale  di  Foglietto  4 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,4510. 


a 

H 


0 


0 


tei 

H 


U 

U 

a 


6 


H CC 
'A  H 
U9 
U 


0 


0 

3 


DECIMALI 


3990 


7990 


1970 


MONTOIVE 

MISURE  DI  PESI 


74Ì 


PEBI 

SIBRCANTILI 

CUILOGR. 

© a 

^ 1 
Cd  © 

DECA- 

GRA3I. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  2i 

0 

0 

0 

1,1729 

• 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,615 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9619. 

-- 

• 

4 

7^2 


NOCERA 

MISURE  LINEARI 


• 

« 

PIEDE 

AGRIMENSORfO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

4 

266700 

Piede  di  Once  12 

0 

5 

1 

200800 

Canna  di  Piedi  10 

5 

l' 

2 

008300 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

de  1,9531. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Oncia 

0 

0 

1 

861848 

Piede  di  Once  20 

0 

3 

7 

236960 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,6855. 

• 

7^3 


NOCEUA 

rtllSLllE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 

S 

H 

3 __ 

ARIDI 

U 

U. 

H SS 
H 
fd 

DECI>!ALi 

Coppello 

4 

6 

0 

10100 

Quarla  di  Coppelli  8 

36 

8 

0 

81200 

Rubbio  di  Quarte  8 * — 

294 

4 

6 

51000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
■Coppette  2,1735. 

• 

VINO 

• 

Fogliella 

0 

5 

0 

80077 

Boccale  di  Foglielle  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  21 

42 

7 

2 

30531 

Soma  di  Barili  2 

85 

4 

4 

61062 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9661. 

1 01.10 

Fogliella 

0 

5 

8 

27800 

Boccale  di  Foglielle  4 

2 

3 

3 

11191 

Caldarello  di  Boccali  12 

27 

9 

7 

34290 

il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7159. 

Digitized  byGoogle 


n\\ 

NOCERA 


MISURE  DI  PESI 


resi 

MERCANTILI 

1 

CIIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

s 

y < 
- a 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/2Ì 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equitale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

• 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12... 

0 

3 

3 

9,07185 

SAN  GIUSTINO 

MISURE  LINEARI 


7>I5 


CAMIIA 

MERCANTILE 

S 

H 

U 

DECIME- 

TRI 

I 

s 

t-  2 

2 •“ 
u 

DECIMALI 

Canna  di  Palmi  8 

1 

1 

9 

8 

5129 

Il  Metro  equivale  a 
na  0,5037. 

Can- 

■ 

■BACCIO  ACMOO 

Mczio  Braccio 

0 

3 

3 

3862 

Braccio 

0 

6 

6 

7725 

Il  Metro  equivale  a 
CIO  1,4976. 

Brac- 

■BACCIO  COBTO 

Mezzo  Braccio 

» 

0 

2 

9 

9461 

Braccio 

0 

5 

9 

8922 

H Metro  equivale  a 
do  1,6696. 

Brac- 

7Ì6 

SAN  GIUSTINO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIU 

METRI 

DECI.ME- 

TRl 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

4654 

Oncia  di  Minuti  4 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  di  Piedi  22 

7 

3 

/ 

2926 

//  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,9839. 

• 

• 

• 

747 


SAN  GIUSTINO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

LITKI 

DECILITBI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

• 

Coppa 

18 

4 

0 

405 

Quarto  di  Coppe  4 

73 

6 

1 

620 

Mina  di  Quarti  2 

147 

2 

3 

250 

Stajo  di  Mine  2 

294 

4 

6 

.510 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Coppe  5,4336. 

TIMO 

Quarluccio 

0 

0 

9 

713 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

3 

8 

852 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

7 

7 

704 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

5 

5 

408 

Barile  di  Boccali  24 

37 

2 

9 

792 

Soma  di  Barili  2 

74 

5 

9 

584 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,5738. 

• 

Digitized  byGoogle 


718 


SAN  GIUSTINO 


MISURE  DI  CVPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

I.lTBl 

a 

H 

n ' 

u 

u 

fi 

chntili- 

TKI 

DECIMALI 

Quarluccìo 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucco  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogl ielle  4 

2 

0 

5 

2880 

Gugnateila  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle,  0 Mastello  di  Gogna- 

Ielle  IO 

82 

1 

1 

5200 

• 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,948. 

1 

• 

7i\) 

SAN  GIUSTINO 


MISURE  DI  PESI 


PE«1 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

KTTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

( 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

•Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

* 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PBEl 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

Ò 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

% 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

1 


720 

SIGILLO 

MISURE  LINEARI 


BMACCIO 

MERCANTILE 

BISTRI 

DECIME- 
TRI • 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

• 

Braccio 

0 

6 

7 

0265 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,4916. 

PIEDB 

AGRIMENSORIO 

• 

Mezz’Oncia 

0 

0 

1 

5233 

Oncia  di  Mezz’enee  2 

0 

0 

3 

0466 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

6 

5598 

Canna  di  Piedi  15 

5 

4 

8 

3970 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,7353. 

4 
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SIGILLO 


72» 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aridi 

« 

LITRI 

DECILITRI 

CK.NT  ILI- 
TRI 

DECIMALI 

Terzello 

4 

5 

9 

97Ò0 

Mezza  Coppa  di  TerzcUi  4.... 

18 

3 

9 

8900 

Coppa  di  mezze  coppe  2 

36 

7 

9 

7800 

Rubbio  di  Coppe  8 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Terzetti 

• 

iriMO 

Foglietta 

0 

5 

6 

7500 

Boccale  di  Fogl ielle  4 

2 

2 

7 

Oooo 

Barile  ^i  Boccali  20 

45 

4 • 

0 

0000  ■ 

Soma  di  Barili  2 

90 

8 

0 

0000 

n Litro  equivale  a Fogliel- 

lo  1,7621. 

OUD 

• 

Foglietta,  0 libbra  di  once  13 

romane 

0 

3 

9 

9840 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,5010. 

46 


722 


SIGILLÒ 


MISURE  DI  PESI 


PKSl 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

« 

3 

7,6150 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9619. 

* 

• 

• 

723 

SPELLO 

MISURE  LINEARI 


• 

PIEDB 

AGBIMENSORIO 

5 

S 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Punlo 

0 

0 

0 

0341 

Linea  di  Fanti  10 

0 

0 

0 

3413 

Oncia  di  Linee  12 

0 

0 

4 

0960 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

9 

1528 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,0344. 

4 

9 

1 

5280 

• 

• 

SEftSXSXSSÉ 
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SPELLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


mm 

1 

• 

H 

u 

DECIMALI 

ARIDI 

H 

O 

M 

O 

H tf 
« H 
U 
u 

Nappa 

5 

6 

5 

52300 

Quarta  di  Nappe  7 

39 

5 

8 

66340 

Rebbio  di  Quarte  8 

316 

6 

9 

31800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Nappa  1,7683. 

vino 

Foglietta 

0 

5 

2 

24800 

Boccale  di  Fogliclte  4 

2 

0 

9 

09430 

Barile  di  Boccali  30 

62 

7 

2 

82900 

Soma  di  Barili  2 

125 

4 

5 

65800 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9140. 

DUO 

Foglietta 

0 

5 

Q 

27800 

o 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

3 

3 

11191 

Caldarello  di  Boccali  12 

27 

9 

7 

34290 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7159. 

SPELLO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MEACANTILI 

CHILO- 

GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

< * 
u < 

a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

. 0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

. 9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PEfll 

# 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

726 


TODI 

MISURE  LINEARI 


VASSEtTO  O BRACCIO 

PER  TELA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Passetto, 

1 

4. 

7 

3750 

Il  Metro  equivale  a 

Passet- 

to  0,6785. 

PIEBB 

AGRIMENSORIO  . 

■ 

\ 

Minuto  

0 

0 

0 

5325 

Oncia  di  Minuti  10.... 

0 

0 

5 

3249 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

2489 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

2 

4887. 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

de  1,8780. 

PIEDE 

' 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

7 

2000 

Il  Metro  equivale 

a Pie 

di  2,6881. 

. PIEDE 

da  fabbrica 

Piede 

0 

3 

3 

3860 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,9053, 

* 
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TODI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIBI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

1 

Quarluccio 

4 

5 

• 9 

97200 

Quarta  di  Quar(ucci4 

18 

3 

9 

89070 

Tinello  di  Quarte  2 

36 

7 

9 

78140 

Quarleogo  di  Tinelli  2 

73 

• 5 

9 

56280 

Sacco  di  Quartenghi  2 

147 

1 

9 

12570 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1741. 

• 

« * 

▼no 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

• 3 

44311 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6. 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9662.‘ 

• 

728  • 


TODI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OI.1* 

LITRI 

DECIUTRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartaccio 

0 

0 

7 

06320 

Foglietta  di  Quartucci  8 

0 

5 

6 

50590 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

6 

04790 

Caldarellu  di  Boccali  10 

22 

6 

0 

47900 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

ta  1,7697. 

• » 

t 

TODI 

MISURE  DI  PESI 


720 


PE«I 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

1 ^ 
C «ft 

H < 
H afl 
u 

1 • 
< s 
y < 

S * 

grammi 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0180 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3, 5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 . 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,6150 

U Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9619. 

1 

• 

730 

VALFABMCA 

MISURE  LINEARI 


PIBDK 

AGRIMENSOBIO 

• 

MRTRl 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Piede 

0 

3 

1 

6514 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

5142 

n Metro  equivale  a Pie- 
di 3,1594. 

• 

DIgitized  by  Google 
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VALFABRICA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

« 

H 

■ d - 

ABIDI 

kw 

u 

w 

H GB 
iC  ì- 

w 

-UBCIMALl 

Q 

u 

Scodella 

« 

1 

1 

4 

• 

9931 

Coppa  di  Scodelle  4 ' 

4 

0 

t 

9 

9720 

Quarto  di  Coppe  4 

18 

3 

9 

8907 

Stajo  di  Quarti  2 

36 

7 

9' 

7814 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

5628 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Rubbio  di  Saccbi  2 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  8,6961. 

• \ 

> 

▼IMO 

• 

« 

Foglietta 

0 

7 

5 

9634 

Boccale  di  Fogliette  4 

3 

0 

3 

8535 

Barile  di  Boccali  20 

60 

7 

7 

0700 

Soma  di  Barili  2 

121 

5 

« 

4 

1400 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,3164. 

DIgitized  by  Google 
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VALFABRICA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


« 

OLIO 

LITRI 

1 

! DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Fogliette  4 

Mczzolino  u Caidnrcllo  di  Boc- 

0 

«irf 

2 

3 

3900 

cali  1 1 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

f 

24 

5 

7 

2900 

733 

VALF  ABBICA 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

I 

1 

CUILOGR.  I 

ETTO- 

GRAM. 

* 

'J  < 

a <£ 

i 

DECIMALI  1 

1 

! 

l|  Grano ; 

0 

0 

0 

0,0489  j 

Denaro  di  Granì  24 

0 

0 

0 

1,1729  I 

j 

Ottava  dì  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185  1 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512  1 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,6150  i 

1 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

1 

. 

Libbre  2,9619. 

• 

• 

• 

• 

1 


by&^gic 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  PERUGIA 

Perugia Misure  io  tolto  proprie.  Tavola 

Num.  655. 

Acqualoreto Misure  Lineari,  e di  Olio  come  To- 

di; di  Aridi  come  Città  delia 
Pieve;  di  Vino  come  Fratta  di 
Todi;  di  Pesi  come  Perugia. 

Agbllo Segue  in  tutto  Perugia. 

Assisi Misuro  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  666. 

Baschi Misure  Lineari , e di  Olio  come 

Todi  ; di  Aridi  come  Città  della 
Pieve  ; di  Vino  come  Fratta  di 
Todi;  di  Pesi  come  Perugia. 

Bastìa Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi 

proprie;  di  Vino  come  Assisi; 
di  Olio  come  Perugia.  Tavola 
Num.  665. 

Bettona Misure  Lineari  e di  Olio  proprie  ; 

di  Aridi , Vino , e Pesi  come 
Perugia.  Tavola  Num.669. 

Cannara Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  pro- 

prie; di  Olio  e Pesi  come  Sp^lo. 
Tavola  Num.  673. 

Casa  Castalda Segue  in  tutto  Perugia. 

Castel  Rigonb Segue  in  tutto  Perugia. 

Castiglion  del  Lago.  . Segue  in  tutto  Perugia. 

CERQDBTO(dii(farsctano).  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio,  come  Perugia  ; di  Pesi  co- 
me Assisi. 

CiBOTTOLA . Segue  in  tutto  Perugia. 

CiTERNA Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  e Olio  come  Città  di 
Castello  ; di  Pesi  come  Assisi. . 
Tavola  Num.  676. 
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Citta’  della  Pieve  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie,  di  Pesi  come  Pe- 
rugia, Tav,  Num.  679. 

Citta’  di  Castello  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

proprie,  di  Pesi  come  Assisi. 
Tav.  Num.  682. 

CiviTELLA  ( di  Baschi  ) . Misure  Lineari  come  Todi  ; di  Ari- 
' di  come  Città  della  Pieve,  di 

Vino,  e Olio  come  Gualdo  Ta- 
dino; di  Pesi  come  Assisi. 

CrviTELLA  Raniebi  . . . Misurc  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e 

Pesi  come  Perugia;  di  Vino,  co- 
me Fratta  di  Todi. 

CoLPiORiTO Segue  in  tutto  Foligno. 

CoLLAzzoNE Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Todi;  di  Aridi,  come  Città  della 
Pieve,  di  Vino  come  Fratta  di 
Todi. 

Colle Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino,  co- 

me Noccra;  di  Olio  e Pesi  come 
Spello 

Collemamcio Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  co- 

me Foligno;  di  Olio  c Pesi^co- 
' me  Spello. 

Colpetrazzo Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pe- 

si come  Todi;  di  Aridi,  come 
Massa  di  Todi. 

CoMPiGNANo Segue  in  tutto  Perugia. 

CoRCiANO  Segue  in  tutto  Perugia. 

CosPAjA.  .* Segue  in  tutto  Città  di  Castello. 

Dbrdta . Segue  in  tutto  Perugia. 

Doglio Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Todi;  di  Aridi  come  Città 
della  Pieve;  di  Vino  come  Frat- 
ta di  Tgdi. 

Foligno Misuro  in  tutto  proprie.  Tavola  N.687. 

Fossato Misure  Lineari,  e di  Aridi  proprie; 

di  Vino  come  Fratta  di  Todi  ; 
di  Olio,  e Pesi  come  Perugia. 
Tavola  N.  690. 

Fratta Segue  in  tutto  Perugia. 
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Fratta  di  Todi Misure  Lineari,  c di  Vino  proprie, 


di  Aridi  come  CitU  della  Pieve; 
di  Olio,  e Pesi  come  Todi.  Tavo- 
la Num.  694. 

Gualdo  Tadino Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino  e Olio 

proprie;  di  Pesi  come  Assisi.  Ta- 
vola Num.  697. 

Lavlano  ........  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Perugia;  di  Vino  come  Si- 
gillo. 

Liscuno Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pe- 

si come  Perugia  ; di  Vino  come 
Fratta  di  Todi. 

Magione Segue  in  tutto  Perugia. 

Morscuno  Segue  in  tutto  Perugia. 


Massa  di  Todi  . . . * . Misure  Lineari,  e di  Aridi  proprie; 

di  Vino,  Olio,  e Pesi  come  To- 
di, Tav.  Num.  700. 

Mongiovino  , E Taver- 

NELLE Segue  in  tutto  Perugia. 

Monte  Castello.'  . . . Misure  Lineari,  e di  Vino,  proprie; 

di  Aridi  come  Citta  della  Pieve; 
di  Olio,  come  Todi;  di  Pesi  come 
Perugia.  Tav.  Num.  704. 

Montegghio  [di  Batchi)  Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi,  co- 


me Todi  ; di  Aridi,  come  Città 
della  Pieve; di  Vino,  come  Frat- 
ta di  Todi. 

Monte  Gualandro.  . . Segue  in  tutto  Perugia. 

Montone  . . Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie ; di  Aridi,  e Pesi  come  Pe- 
rugia. Tav.  Num.  707.  ■' 

Nogera Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  pro- 

. prie  ; di  Olio,  e Pesi  come  Spello. 

Tav.  Num.  712. 

Paggi  ANO Segue  in  tutto  Perugia. 

Panigale Segue  in  tutto  Perugia. 

Papiano Segue  in  .tutto  Perugia. 

Passionano Segue  in  tutto  Perugia. 

Petrignano Misure  Lineari,  come  Noccra;di  Ari- 

47 
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ili,  Vino,  e Olio,  f'UiiicAssisi  j (li 
Pesi  come  Perugia. 

PiF.GARo : . . Segue  in  luUo  Perugia. 

/ Pietralunga Segue  in  tutto  Città  di  Gas/cllo. 

Pieve  di  Coiìpressbto  . Seguo  in  tutto  Gualdo  Tadino. 

Poggio  Manente.  . . . Segue  in  tutto  Perugia. 

pREGGio Segue  in  tutto  Perugia. 

Uasiglia Segue  in  tutto  Foligno. 

Salci Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  co- 

me Todi;  di  Aridi,  c Olio,  come 
Città  della  Pieve. 

S.  Giùstino ^ . Misure  Lineari,  e di  Olio,  proprie; 

di  Aridi,  Vino,  e Pesi  come  Citta 
di  Castello.  Tav.  Num.  715. 

ScopoLi,  E Barri.  . . . Segue  in  tutto  Foligno.  . 

Sigillo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

proprie  ; di  Pesi  come  Perugia. 
Tav.  Num.  720. 

Spello Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio,  pro- 

prie; di  Aridi,  come  Foligno;  di 
Pesi  come  Assisi.  Tav.  Num.  723. 

Spina  ((/»  Jfarsciauo)  . . Segue  in  tutto  Perugia. 

Sterpeto Misure  Lineari,  come  Noccra;  di  Ari- 

di, Olio,  e Pesi  come  Perugia, 
di  Vino  come  Assisi. 

Tenaglie Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Todi;  di  Aridi  come  Città  della 
Pieve  ; di  Vino,  come  Fratta  di 
Todi. 

Todi Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

proprie;  di  Pesi  come  Perugia. 
Tav.  Num.  726. 

Torgiano Segue  in  lutto  Perugia. 

Tuoro Segue  in  tutto  Perugia. 

Vajano Seguo  in  tutto  Perugia. 

Valfahrica Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie, 

di  Aridi,  e Pesi  come  Perugia  ; 
di  Olio,  come  Assisi.  Tav.  N.730. 

Val  Topina Misure  Lineari^  di  Aridi,  e Vino,  co- 

me Foligno  ; di  Olio,  e Pesi  co- 
me Spello. 
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Vernazzano Segue  in  ludo  Perugia. 

ViEPRi Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Todi;  di  Aridi,  come  Massa 
di  Todi. 

Villa Segue  in  tutto  Todi. 


\ • 


PROVINCIA 

DI 


RAVENNA 


Digitized  byGooglo 
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MISURE  LINEARI 


Le  misure  lineari  di  questa  Provincia  sono  il 
Braccio^  c il  Piede.  In  alcuni  Comuni  il  Braccio  da 
Panno  è distinto  da  quello  da  Seta;  il  Piede  da. 
legname,  o da  fabbrica  è distinto  dallo  Agrimen- 
sorio.  Queste  misure  variano  non  solamente  nelle 
principali  città  della  Provincia,  ma  anche  nei  di-  < 
versi  Comuni,  e le  loro  variazioni  sono  sempre 
piccole.  Per  esempio  il  Braccio  di  Ravenna  ò di 


Metri. 0,6431377 

quello  dMmola  di  Metri 0,6393500 

quello  di  Riolo  di  Metri 0,6400397 


Lo  stesso  dicasi  del  Piede. 

« 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ÀRIDI 


La  misura  di  capacità  per  gli  Aridi  è lo  Sla- 
jo,  quale  si  adopera  raso,  e co/wo**Lo  Stajo  raso 
contiene  Cento  Scodelle,  il  colmo  ne  contiene  Cento 
otto.  Venticinque,  o Ventisette  Scodelle  formano 
il  Quartirolo,  c perciò  lo  Stajo  raso,  o colmo  si 
compone  di  quattro  Quarliroli;  e la  misura  detta 
Sacco  è composta  di  Staja  tre.  In  altri  luoghi  la 
minima  misura  è il  Quarticino,  e il  Quartirolo  si 
compone  di  Quarticini  otto;  lo  Stajo  di  otto  Quar- 
tiroli,  la  Corba  di  Staja  due,  e il  Sacco  di  Corbe 
due.  Dalla  diversità  della  minima  misura  viene  per 
conseguenza,  che  la  comune  misura  Stajo,  è di- 
versa nella  sua  capacità  nei  vari  luoghi  della  Pro- 
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vincia,  e ne  risulta  per  esempio  che  lo  Slajo  di 


Ravenna,  ò di  Litri 57,5091 

(piello  di  Castel  Bolognese  di 39,3230 

(piello  di  • Faenza . di 34,9938 

e quello  d’ Imola  di 34,4343 


MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


La  Foglietta,  il  Boccale,  la  Corba  o Barile,  e 
la  Castellata  sono  le  misure  pel  Vino,  ed  altri 
liquidi,  c la  minima,  ossia  la  Foglietta,  è ben  pic- 
cola per  cui  il  Litro  contiene  quasi  tre  Fogliette. 
La  Corba,  o Barile,  varia  di  capacità  in  diversi 
Comuni,  come  per  esempio,  il  Barile  di  Ravenna 


contiene  Boccali...; 40 

quello  di  Faenza  Boccali 30 

e la  Corba  d’ Imola  Boccali 60 


L’Olio  si  vende  a peso  a norma  della  Lib- 
bra locale. 

PESI 


I Pesi  variano  anch’essi  nei  diversi  Comuni 
di  questa  Provincia. 

La  libbra  di  Ravenna  è di  Chilogrammi  0,347832 

di  Castel  Bolognese  di  Chilogrammi 0,325665 

d’ Imola  di  Chilogrammi; 0,362583 

Da  questa  diversità,  che  deve  bene  avvertirsi 
nelle  contrattazioni,  dipende  che  la  stessa  misura 
metrica,  per  esempio  il  Litro,  varia  nel  peso  quan-* 
do  contenga  liquido  delia  stessa  gravità  specifica 


♦ 
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per  cui  il  Litro  (l’Olio  pesalo  colla  libbra  di  Ra- 


venna, è di  libbre 2,63 

con  quella  di  Castel  Bolognese,  libbre 2,53 

con  quella  d’ Imola 2,52 


in  alcuni  luoghi  si  usa  la  libbra  grossa  di 
Once  18  della  libbra  locale. 


» • 
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RAVEI\1\A 

MISURE  LINEARI 


7-4T 


BBJlCCIO 

MERCANTILE 

« 

(6 

H 

b9 

E 

1 

£ oc 

ìà  ^ 

Q 

1 

H 

a _ 

H * 
Z 
Iti 
U 

' — L 

DECI.MAI.I 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

2 

15689  • 

Braccio  di  Ooco  12.. 

0 

6 

4 

31377 

i 

j //  Metro  equivale 

1 ciò  1,5549. 

a Brac- 

1 

! 

l 

1 

1 

1 

1 

PIEDE 

A6BIMENS0RI0 

1 

Atomo 

b 

0 

. 0 

1 

05850  i 

1 

Ponto  di  Atomi  10  .. 

0 

0 

0 

58460 

Oncia  di  Punti  10.... 

0 

0 

0 

84610  = 

1 

Piede  di  Once  10  .... 

0 

5 

8 

1 

46080  ‘ 

1 

Canna  di  Piedi  10.... 

5 

8 

4 

60770 

Il  Metro  equivale 
de  1,7105. 

a Pie- 

• 

PIEDE 

DA  LEG.NAME 

1 

Mezzo  Piede 

0 

1 

7 

1 

1 

37814 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

4 

75629 

Il  Metro  equivale 
di  2,8771. 

— 

a Pie- 

# 
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RAVENNA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIOI 

MISURA  NUOVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

0 

5 

7 

510 

Quartaruola  di  Scodelle  25... 

14 

3 

7 

730 

Slajo  raso  di  Quartaruole  4... 

57 

5 

0 

910 

Slajo  colmo 

58 

0 

4 

510 

Sacco  di  Staja  rase  3 

172 

5 

2 

730 

Sacco  di  Staja  colme  3 

174 

1 

3 

530 

Il  JAtro  equivale  a Scodel- 

■ 

la  1,7388. 

■ 

MISURA  ANTICA 

Ottava 

7 

1 

8 

860  1 

Stajo  di  Ottave  8 

57 

5 

0 

910 

Ruhbio  di  Staja  5 

287 

5 

4 

540 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Ottava  1,3911. 

749 


RAVENNA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Y»0 

LITBI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

3 

3 

610 

Boccale  di  Foglìette  4 

1 

3 

4 

430 

Barile  di  Boccali  40 

53 

7 

7 

130 

Castellata  di  Barili  15 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
ie  2^9753. 

806 

5 

6 

950 

ouo 

Libbra  locale  in  1/2  1/4,  1/8... 

n Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,6814. 

• 

0 

3 

8 

002  - 

Digitized  byGoogle 


i 
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IIAVEINNA 

MISURE  DI  PESI 


751 


IILFOINSINK 

MISURE  LINEARI 


BBACCIO 

aiEBCANTlLE 

• 

METRI 

(>] 

s r 

G h 

w 

Q 

- « 

CENTI  .ME- 
TRI 

1 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

Braccio  di  Once  12 

0 

€ 

3 

//  Metro  equivale  a 

lìrac- 

ciò  1,5675. 

PIKDB 

AGRIMENSORIO 

Atomo 

0 

0 

• 0 

Punto  di  Atomi  10 

0 

0 

0 

Oncia  di  Punti  10 

0 

0 

5 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

8 

Canna  di  Piedi  10 

5 

8 

4 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

de  1,7105. 

• 

PUBE 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

2 

0 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

1 

Il  dietro  equivale  a 

Pie- 

di  2,4377. 

. 

DECIMALI 


i 


898G4 


79729  ! 


05850 

58460 

84C10 

46080 

€0770 


50259 

00519 


752. 


ALFONSIIXE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

7 

510 

7 

730 

0 

910 

4 

510 

2 

730 

3 

530  V 

ABini 

MISURA  NUOVA 


Scodella 

Quartaruola  di  Scodelle  25... 
Siajo  raso  di  Quartaruolc  4.. 

Stajo  colino 

Sacco  di  Slaja  rase  3 

Sacco  di  Slaja  colme  3..., 

Il  Litro  .equivale  a Scodel- 
la 1,7388. 


MISURA  ANTICA 


06 

H 


0 

14 

57 

58 
172 
174 


OtlATa 

Slajo  di  Ottave  8. 

Rubbio  di  Staja  5. 

• • >. 

4'  Dieci  Litri  equivalgono  a 

" c’. 

-9':'  ■‘'ìK- 


06 

H 


U 

w 

a 


5 

3 

5 

0 

5 

1 


.-UÙ 


ALFONSII\E 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  È LIQUIDI 


VINO 

LiTBI 

DECILITRI 

CE.NTILl- 
' TRI 

1)RC1M.\LI 

foglietta 

0 

3 

1 

no 

Terzetto 

0 

4 

1 

480 

Roccale  di  Foglictte  4 

1 

2 

4 

460 

Roccale  di  Terzetti  3 

1 

2 

4 

460 

Corba  di  Boccali  60 

74 

6 

7 

580  ' 

Castellata  di  Corbe  10 

746 

7 

800 

H Litro  equivale  a Fogliei- 

. 

te  3,2145. 

• 

Olilo 

• 

• 

Libbra  locale  in  1/2  1/4,  1/8 

0 

3 

9 

613 

//  Litro  equivale  a Lib~ 

» 

óre  2,5244. 

• 

. 

• 

. V.  ' 

. 

48 


r 
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ALFONSINE 

MISURE  DI  PESI 
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BRISIGHELLA 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCAMII.K 

METRI 

1 

w 

S - 

G “ 
2 
a 

1 

s _ 

■j3 

1 

nKCIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

92449 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

3 

84898 

//  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5662. 

- 

* 

PIEBB 

AGRIMENSORIO 

Punto 

0 

0 

0 

50500 

Oncia  di  Punti  10 

0 

0 

5 

05020 

Piede  di  Onco  10 

0 

5 

0 

50220 

Canna  o Pertica  di  Piedi  10 

5 

0 

o 

02190 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de  1,9802. 

r 

« 

V 

1 

• 

DIgitized  by  Google 
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BRISIGHELLA 

/ 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

0 

6 

1 

660 

Mezza,  di  Scodelle  *7 

4 

3 

1 

610 

Ottava  di  Mezze  2 

8 

6 

3 

220 

Cassella  di  Ottave  2 

17 

2 

6 

450 

Mozzino  di  Casselle  2 

34 

5 

2 

910 

Corba  di  Mozzini  2 

69 

0 

5 

810 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 

la  1,6218. 

f 

VINO 

Foglietta 

0 

3 

7 

067 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

■ 4 

8 

260 

Soma  di  Boccali  50 

74 

1 

3 

240 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,6979. 

OLIO 

« 

Mezza  libbra  in  1/4,  1/6,  1/8, 

1/12 

0 

1 

9 

766 

Libbra  di  mezze  libbre  2 

0 

3 

9 

533 

Peso  di  libbre  25 

9 

8 

8 

325 

* Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,5295. 

i 
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BRISIGHELLA 

MISURE  DI  PESI 
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PB«1 

MERCANTILI 

ClIILOGR. 

‘ ETTO- 
GRAM. 

< s 

o < 

>ji  pg 

a a 

GRAMMI 

H 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047110 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,205000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,7636. 

PESI 

• 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3.392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

« 

.0 

3 

2 

5,665500! 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

libbre  3,0707. 

• 

) 


DIgitized  byGoogle 
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CASTEL  BOLOGNESE 

MISURE  LINEARI 


braccio 
DA  PAN>0 

UETRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

6 

23673 

Braccio  di  Once  12 

0 

7 

2 

47347 

17  Metro  equivale  a 
do  1,3798. 

Brac- 

• 

BRACCIO 

DA  SETA  E TELA 

• 

• 

• 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

2 

17407 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

4 

34814 

Il  Metro  equivale  a 
do  1,5541. 

Brac- 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Minnin  

0 

0 

0 

48060 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

4 

80630 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

8 

06310 

Pertica  di  Piedi  10 

• 

4 

8 

• 

0 

63150 

Tl  Metro  equivale  a 
di  2,0806. 

Pie- 

• 

• 759 


CASTEL  BOLOGNESE 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


AMIDI 

litri 

H 

o 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarticìno 

0 

6 

1 

400 

Quartarolo  di  Quarticini  8 

4 

9 

1 

500 

Stajo  di  Quartaroli  8 

39 

3 

2 

300 

• 

Corba  di  Staja  2 

78 

6 

4 

500 

Sacco  di  Corbe  2 

157 

2 

9 

000 

Carro  di  Sacchi  10 

1572 

9 

0 

000 

Il  Litro  equivtUe  a Quarti- 

ciao  1,6287. 

vino 

Foglietta 

0 

3 

9. 

290 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

5 

7 

190 

Corba  di  Boccali  50 

78 

5 

9. 

310 

Castellala,  di  Corbe  12 

943 

1 

1 

720 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,5451. 

1 

OAIO 

, ■ 

Mezza  libbra  io  1/4,  ìjfy,  1/8, 

1/12 

0 

1 

9 

766 

Libbra  di  inezZc  libbre  2 

0 

• 

3 

9 

533 

i 

Peso  di  libbre  25 

9 

8 

8 

325 

< 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

i bre  1,790. 

1 
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CASTEL  BOLOGNESE 


MISURE  DI  PESI 


rE«i 

MERCAÌSTII.I 

CUiLOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

Ottava  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

'6,265000 

//  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,7636. 

* 

PEfll 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo -di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

• 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

\ 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0707. 

• 

' 
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CERVIA 

MISURE  LINEARI 


bbaccio 

, MERCANTILE 

• 

efi 

H 

U 

SS 

DECIME- 

TRI 

u 

S _ 

? * 
ìc  ^ 
u: 
u 

decimali 

« 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

3274G 

1 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

C 

G5492 

U Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5003. 

• 

• 

t 

t 

PIBDB 

» 

AGRIMENSORIO 

• 

Minuto 

0 

0 

0 

G 

G4930 

49340 

i 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

Piede  di  Once  10 

0 

c’ 

4 

93350 

Pertica  di  Piedi  10 

6 

4 

9 

33460 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,5400. 

^lEDE 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

7 

30927 

Piede  di  Once  12... 

0 

3 

4 

61854 

Il  Metro  equivale  <r  Pie- 
di 2,8887. 

i 

• ■ 1 

.>  . 
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CERVIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 ' 

(1 

S 

nnciMALi 

j ARIDI 

1 

H 

G 

§ 

~ SS 
’r.  t- 
u 
u 

^ i 

i 

Scodella ; 

0 

5 

9 

660 

1 ^ 

i Bernardina 

2 

8 

6 

400 

Bcrnarda  di  Scodelle  12,  o 
Bernardine  2 L 

i 

1 

5' 

940 

Mezzo  Slajo  di  Bernarde  5... 

35 

7 

9 

690 

f 

Stajo  di  mezze  Staja  2 

71 

5 

9 

380 

j Rubbio  di  Staja  4 

286 

3 

7 

520 

1 II  Litro  equivale  a Scodel- 

j la  1,6762. 

t 

1 

• 

%'ino 

Foglietta 

0 

3 

0 

970 

Terzetto 

0 

4 

1 

300 

Boccale  di  Fogliette  o quar- 
te 4 di  terzetti  3 

1 

2 

e 

3 

900 

Barile  di  Boccali  27 

33 

4 

. 5 

280  ij 

Soma  di  Barili  2 

66 

9 

0 

570  1 

Mezzo  Carro  di  Some  6 

iUl 

4 

3 

420 

Carro  di  Some  12 

802 

8 

6 

840 

1 

1 n Litro  equivale  a Fogliel- 

fc'a,2289. 

• t 

■ 

» 

Digitized  byGoogle 
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CERVIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 


Fida  in  1/2,  1/4,  1/8. 
Soma  di  Fiole  66 


Dieci  Litri  equivalgono  a 
Fiole  8,9222. 


cs 

u 


74 


0 


OS 

^ H 


2 


DECIMALI 


. 080 


Ilo 


DIgItized  byGoogle 
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CERVIA 


MISURE  DI  PESI 


PBBl 

MEUCANTILI 

CllILOGR. 

1 

o s 
H < 
H es 

U]  (S 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Libbra  Grossa  di  Onco  18.... 

0 

5 

. 0 

8,2732 

Oncia 

0 

0 

2 

‘8,2374 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

0 

3 

3 

8,8490 

Libbre  2,9512  di  Once  12. 
< 

• 

\ 

\ 

( 

• 

DOZZA 

MISURE  LINEARI 


765 


PIEDK 

AGRIMENSUKIO 

METRI 

• 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

5G900 

Oncia  dì  Minuti  10 

0 

.0 

i) 

69009 

Piede  di  Once  10 

0 

«V 

O 

6 

90090 

Pertica  di  Piedi  10 

5 

6 

9 

00920 

n Metro  equivale  a Pie- 
de 1,7575. 

' 

V 

» 

• 

« 

«SBBa*B=sssss«ssssa*w**Btìi==^B=ea*s 

• 

< 

» 

• 

A 


I 
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DOZZA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMBI 

t 

LITBI 

DECILITRI 

CE.MILI- 

TUI 

decimali 

Scodella 

l 

0 

7 

61 

Quartirolo  dì  Scodelle  8 

8 

6 

0 

86 

Slaju  di  Quaitiroli  4 

34 

4 

3 

43 

Corba  di  Slaja  2 

68 

8 

6 

86 

Sacco  di  Corbe  2 

137 

7 

3 

72 

Dieci  Litri  etjuivalgono  a 
Scodelle  9,2027. 

«timo 

Foglietta 

0 

3. 

1 

11 

Terzetto 

0 

4 

1 

48 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

2 

4 

46 

Boccale  di  Terzetti  3 

1 

2 

4 

46 

Corba  di  Boccali  60 

74 

6 

7 

58 

Castellata  di  Corbe  10 

746 

m0 

i 

5 

80 

//  Litro  equivale  a Fo- 
glielte  3,2145. 

* 
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DOZZA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI. 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

iij 

H 5 

iC  H 

G 

DECIMALI 

Libbra  locale  in  1/2,  1/4, 1/8. 

Il  Litro  equiuale  a Lib- 
bra 2,5244. 

0 

3 

9 

^ • 

613 

• 

f 

t 

. 

Digitized  byGoogle 
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BOZZA 

MISURE  DI  PESI 


pesi 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

1 • 

o 

H < 
H tS 
(A  (5 

< ss 

'j  < 
td  CS 
s ;9 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,7769 

Oocìa  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,2152 

Libbra  di  Once  12...; 

0 

3 

6 

2,5833 

n Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,7580. 

i , 

• 

% 


Digitized  byGoogle 
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< 


FAENZA 

misure  lineari 


BRACCIO 

1 

u 

a 5 

1 

U 

a ^ 

DECIMALI 

MBBCANTILE 

tà 

a 

'■J  H 
U 

o 

V?:  H 
U 

Mezzo  Braccio 

. 0 

3 

1 

92449 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

3 

84898 

//  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5662. 

BRACCIO 

DA  SETA  NOSTRALE, 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

98712 

Braccio  di  Once  12 

0 

7 

1 

97425 

//  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,3894. 

PIKDB 

AGRIMRNSORIO 

. : 

Punto 

t 

0 

0 

0 

39980 

Oncia  di  Punti  10 

0 

0 

3 

99800  - 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

7 

97710 

Pertica  di  Piedi  10 

1 

7 

9 

77080 

1 il  Metro  equivale  a Pie- 

;l  di  2,0843. 

M '' 

' 

•49 


f 
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FAENZA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI  ' 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DEC1M.\LI 

Mezza 

4 

3 

7 

290 

Oliava  di  Mezze  2 

8 

7 

4 

590 

Staro  di  Ottave,  o Quartarole4 

34 

9 

9 

380 

Corba  di  Stara,  o mozzini  2... 

69 

9 

8 

760 

Sacco  di  Cori)!*  2 

'Dieci  Litri  equivalgono  a 

139 

9 

7 

520 

}fezzc  2,2808.- 

• 

vino  • 

•• 

Foglietta 

0 

3 

0 

270 

Boccale  di  Foglietle  4 

1 

. 2 

1 

060 

Barile- di  Boccali  30,... 

36 

.3 

1 

’670 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  d Fogliet- 
te  3,3036. 

72 

6 

3 

350 

Digitized  byGoogle 
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FAENZA 

MISURE  DI  CàPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


DIgItized  byGoogle 


772  . 

FAENZA 


MISURE  DI  PESI 


PE«I 

MERCANTILI 

CHILO- 

GRAM. 

' .J 
O S 
H < 
H se 
■A  O 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Carato  dì  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

Ottavo  di  Carati  20 

• 

0 

0 

0 

3,769276 

i 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Om  e 12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,265000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,7636.  • 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Granì  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Diamine  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,605500 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0707. 

Sfa. 

IMOLA 

MISURE  LINEARI 


BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

1 

u ... 

aa  Cd 
3 

M 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

. 0 

3 

1 

9.6750 

Braccio  di  Once  12.^ 

0 

6 

3 

93500 

Il  Metro  equivale  a BraC’- 
ciò  1,5641. 

t 

t 

PIEDE 

• 

AGRIMENSORIO 

- 

Minato 

0 

0 

0 

43970 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

4 

39660 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

3 

96610 

Pertica  di  Piedi  10 

4 

3 

9 

66080 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,2745. 

’ » 

- 

* 

. 

• 

DIgitized  byGoogle 
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IMOLA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABini 

LITRI 

DECILITRI 

CE.NTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella * 

1 

0 

7 

610 

Quarlarolo  dì  Scodelle  8 

8 

6 

0 

860 

Slajo  di  Quartiroli  4 

34 

4 

3 

430 

Corba  di  Slaja  2 

68 

8 

6 

860 

Sacro  di  Corbe  2 

137 

7 

3 

720 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  9,2927. 

vino 

Foglietta 

0 

3 

1 

no 

Terzetto 

0 

4 

1 

480 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

2 

4 

460 

Boccale  di  Terzetti  3 

1 

. 2 

4 

460 

Corba  di  Boccali  60 

74 

6 

7 

580 

Castellata  di  Corbe  10 

746 

7 

5 

800 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  3,2145.  . 

1 

01.10  • 

Libbra  localo  in  1/2, 1/4,  1 /8. 

0 

3 

9 

613 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

hre  2,5244. 

. 
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IMOLA 

MISUREDl  PESI 


PESI 

BIERCANTILI 

CHILO- 

GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

< s 

« -i: 

fi  3 

grammi 

R 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,7769 

Oncia  di  Oltivc  8 

0 

0 

3 

0,2152’ 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 . 

2,5833 

77  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,7580. 

1 - 

■■  ■■ 

DIgItized  byGoogle 
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MOLO 

MISURE  LINEARI 


■ 

BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI  1 

1 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

2 

00198 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

4 

00397 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5624. 

PIKDB 

» 

AGRIM^NSORIO 

Linea 

0 

0 

0 

48370 

Oncia  di  Lince  10 

0 

0 

4 

83730 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

8 

37300 

Canna  di  Piedi  10 

4 

8 

3 

« 

73010 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,1067. 

• 

• # • 

• 
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RIOLO 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

1 

0 

7 

61000 

Quartirolo  di  Scodelle  8 

8 

6 

0 

86000 

Stajo  di  Quarliroli  4 

34 

4 

3 

43000 

Corba  di  Staja  2 

68 

8’ 

6 

86000 

Sacco  dì  Corbe  2 

137 

7 

3 

72000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  9,2927. 

vraro 

Foglietta 

0 

3 

1 

11000 

Terzetto 

0 

4 

1 

48000 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

2 

4 

46000 

Boccale  di  Terzetti  3 

1 

2 

4 

46000 

Corba  di  Boccali  60 

74 

6 

7 

5800Ò 

Castellata  di  Corbe  10 

Il  Litro  equivale  a Fogliet' 
te  3,2145. 

746 

7 

« 

5 

80000  ' 

01.10 

Libbra  localo  in  1/2,  1/4, 1/8. 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,5244. 

0 

3 

9 

61300 

778  , 

RIOLO 


MISURE  DI  PESI 


779 


RUSSI 

MISURE  LINEARI 


BRACCI» 

DA  PANNO 

es 

H 

H 

5? 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

/ 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

98713 

Braccio  di  Once  12 v* 

0 

7 

1 

97425  ■; 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

do  1,3894. 

BBACCIO 

DA  TELA 

y 

• 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

96750  1 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

.3 

93500 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

» 

do  1,5641. 

PIEDE 

. 

AGRIMENSORIO 

• 

Minuto,  0 Atomo 

0 

0 

0 

0 

57940 

Oncia  di  Minuti  o Atomi  10.. 

0 

0 

5 

79440 

Piede  di  Once  10 

0 

o 

7 

94430 

Canna  di  Piedi  10 

5 

7 . 

9 

44330 

Il  Met^ro  equivale  a Pie- 

■de  1,7258. 

1 

• 

780 

RUSSI 

MISURE  LINEARI 


JL 
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f 


RUSSI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E UQUIDI 


ABIDl 

LITKl 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezza 

4 

3 

7 

290 

• 

Ottava  di  Mezze  2 

8 

7 

4 

590 

Staro  dì  Ottave,  o quartarole  4 

34 

9 

9 

380  ■ 

Corba  di  Stara,  o mozzini  2,. 

69 

9 

8 

760 

Sacco  di  Corbe  2 

139 

9 

7 

520 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Mezze  2,2868. 

vino 

Foglietta 

0 

3 

0 

270 

Boccale  di  Fogliette  4 

t 

2 

1 

060 

Barile  di  Boccali  30 

36 

3 

1 

670 

Soma  di  Barili  2 

72 

6 

3 

350 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  3,3036. 

■ 

OLIO 

• 

Libbra  locale,  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

9 

918 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

hre  2,5051. 
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I 


RUSSI 


MISURE  DI  PESI 
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SOLAROLO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIBIE- 

IRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Pillilo 

0 

0 

0 

3998- 

Oncia  di  -Punii  10 

0 

0 

3 

9980 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

7 

9771 

Pertica  di  Piedi  10 

4 

7 

9 

7708 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

• 

* 

di  2,0843. 

• 

1 

• 

• 

• 

« 

- 

Digitized  byGoogle 
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SOLAHOLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

• LITRI 

tm 

. es 
.H 

M 

a 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Qaarto 

9 

1 

3 

43Ò00 

Stajo  di  Quarti  4 

30 

5 

3 

72800 

Corba  di  Mozzini  o Staja  2... 

73 

0 

7 

45600 

Sacco  di  Corbe  2 

HO 

1 

4 

92000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quarto  1,0948. 

• 

irijfo 

Foglietta 

0 

3 

6 

53730 

Boccale  di  Foglietle  4 

1 

4 

6 

14920 

Corba  di  Boccali  50 

73 

0 

7 

46000 

il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,7369. 

01.10 

3 

9 

91800 

Libbra  locale  in  1/2,  1 '4, 1 /8. 

0 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

hre  2,5051. 

* 

t 
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SOLAROLO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 


Oncia  

Libbra  di  Once  12 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,7369. 


L 


« 

© 

a 

u 


0 

0 


I ♦ 

o s 

H < 
H OS 
H O 


0 


a © 


6 


grammi 

E 

DECIMALI 


0,4477 

5,3728 


50 
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TOSSIGNÀNO 


MISURE  LINEARI 


PIKItE 

AiiniMhNsonio 

MFTRI 

1 

U 

s S 

'•J  h 
u 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

' Minuto 

0 

0 

0 

4397 

1 

Oncia  di  Minutilo 

0 

0 

4 

3966 

j Piede  di  Once  10 

0 

4 

. 3 

9661 

Pertica  di  Piedi  10 

4 

3 

9 

G608 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  ‘2,2745. 

• 

* 

\ 

• 

' 

■ 
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TOSSIGIXAIVO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI  . 


, 

K 

2^ 

ABIDl 

mt 

se 

H 

j _ 

DECIMALI 

H 

a 

I.S 

D 

H 

Q 

H BS 
Z H 

di 

Quarto 

7 

2 

o 

160 

Staro  di  Quarti  4 

29 

0 

0 

650 

Corba  di  Stara  3 

87 

0 

1 

939 

Sacco  di  Corbe  2 

174 

0 

3 

878 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarta  1,3790. 

YIVO 

Foglietta 

0 

3 

6 

580 

Boccale  di  Fogl.ette  4 

1 

4 

G 

350 

Corba  di  Boccali  50,.... 

73 

1 

7 

500 

Castellata  di  Some  10 

731 

7 

5 

Ooo  ' 

Il  Litro  equivale  a Foglici-, 
te  2,7335. 

ouo 

Libbra  locale  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

9 

613 

H Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,5244. 

78« 


TOSSIGl\ANO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MF.RCAM  ILI 


Ottawa. 


Oncia  di  Otlavc  8. 


Libbra  di  Oncc  12. 


IL  Chiluij ramino  equivale  a 
iJbbre  2,7580. 


I 

5 * 
ri  *< 

S K 

w o 


0 

0 

0 


o S 

H < 
H ae 


0 

0 

3 


< s 

u < 
u cs 
fi  u 


0 

3 

6 


GRAMMI 

E 

DECIMALI 


3,7769 

0,2152 

2,5833 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  RAVENNA 

-wvaAjìBQAa^'^ — 

Ravenna Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  747. 

Alfonsinb Misure  Lineari,  e di  Peso  proprie  ; 

di  Aridi  come  Ravenna;  di  Vi- 
no, e Olio,  come  Imola.  Tavola 
N.  751. 

Bagnara Segue  in  tutto  Imola. 

Brisiguella Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  7 55. 

Casola  Valsbnio  ....  Segue  in  (ulto  Imola 

Castel  Bolognese  . . . Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  758. 

Castel  uel  Uio Segue  in  tutto  Imola. 

Cervi.a Misure  in  tutto  proprie.  Tav,  N.761. 

Dozza Misure  Lineari  proprie;  di  .àridi. 

Vino,  e Olio  come  Imola.  Ta- 
vola N.  785. 

Faenza Misure  Lineari,  di  Aridi  , o Vino 

proprie  ; di  Olio  e Pesi  come 
Brisighella.  Tav.  N.  769. 

Fognano Segue  in  tutto  Brisighella. 

Fontana Misure  Lineari  come  Imola  ; di  Ari- 

di.  Vino,  Olio,  e Pesi  come  Tos- 
signano. 

Imola Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  773. 

Mordano,  e Borgo  . . . Seguo  in  tutto  Imola. 

Riolo Misuro  Lineari  proprie  ; di  Aridi, 

Vino,  Olio,  e Pesi  come  Imola. 
Tav.  Nnm.  776. 

Russi Misure  Lineari,  di  Olio,  Pesi  pro- 

prie ; di  Aridi  e Vino  come 
, Faenza.  Tav.  Num.  779. 


790 

SOLAROLO  . . . . 
Tossignano.  . . . 


. . . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  pro- 
prie;'di  Olio,  e Pesi  come 
Russi.*  Tav.  Num.  783. 

. . . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Vino 
proprie;  di  Olio,  e Pesi  come 
Imola.  Tav.  Num.  786. 


PROVINCIA 


DI 


RIETI 


DIgitized  byGoogle 


( 

I 
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MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  della  Provincia  di  Rieti 
sono  la  Canna  , il  Braccio  Mercantile^  la  Canna  Agri- 
mensoria^  e Y Architettonica. 

La  Canna  Mercantile  è quella  di  Roma,  e 
il  Braccio  si  compone  di  Palmi  2 2/3  della  mede- 
sima. Il  Palmo  Architettonico  ed  Agrario  altro 
non  è che  il  Palmo,  od  Once  12  della  Canna  Ar- 
chitettonica Romana,  e Palmi  Nove  formano  la  Can- 
na. Avremo  dunque: 

Braccio  di  Metri 0,664000000 

Canna  di  Metri 0,992000000 

Palmo  Agrario  di  Metri...  0,223421821 
Canna  di  Palmi  9 di  Metri  2,010796389 
Queste  Misure  sono  in  uso  in  tutti  i luoghi 
della  Provincia,  e perciò  notate  nella  Tavola  par- 
ticolare di  Rieti,  si  sono  omesse  in  tutti  gli  altri 
Comuni,  che  hanno  alcune  Misure  proprie. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


11  solo  Rubbio  è la  misura  di  capacità  per  gli 
Aridi  diviso  in  Quarte,  Misure,  Scorzi,  e Mezzi 
Scorzi.  Contiene  generalmente  Litri  294,46510, 
ad  eccezione  di  pochi  Comuni,  nei  quali . è di 
Litri  317,37125. 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALThl  LIQUIDI 


Per  misurare  questi  generi  si  usa  la  Foglietta, 
il  Boccale^  il  Barile,  e la  Soma.  Per  l’Olio  si  ha  - 
la  Mezza  che  contiene  Boccali  quattro  ; la  Co- 
niatella  di  Mezze  due,  e la  Soma  quale  si  com- 
pone di  un  numero  di  Coniatelle,  variabile  in  di- 
versi Comuni  della  Provincia.  Deve  qui  notarsi 
che  in  alcuni  luoghi  la  capacità  della  Foglietta  sì 
del  Vino  che  delPOlio  è la  medesima  , e perciò 
il  Boccale  si  compone  di  Foglietto  quattro,  men- 
tre le  misure  più  grandi  variano.  Cosi,  p.  e. , in 
Rieti  il  Boccale  di  Vino  si  compone  di  Litri  2,4724; 
quello  di  Olio  di  Litri  2,4724;  la  Soma  di  Vino 
di  Litri  148,343936;  quella  di  Olio  di  Litri 
178,012800,  il  che  avviene,  perchè  le  più  grandi 
misure  variano  , e non  contengono  il  medesimo 
numero  di  Boccali.  Deve  eziandio  notarsi  che  nel 
territorio  di  Marcitelli  s’ignorano  le  misure  per 
rOlio  non  essendovi  raccolta  di  Oliva,  e non  avendo 
luogo  alcuna  contrattazione  di  questo  genere. 

PESI 


La  Libbra  romana  con  le  sue  divisioni  in 
Once,  Denari,  c Grani , è il  solo  peso,  di  cui  si 
fa  uso  in  tutta  questa  Provincia,  e perciò  la  Ta- 
. vola  delle  Misure  di  Pesi  si  è posta  solo  nel  Ca- 
poluogo, ed  omessa  nei  suoi  Comuni. 


RIETI 

MISURELINEARI 
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BRACCIO 

UERCANTILB 

1 

METRI 

td 

s S 

Sj  ^ 
a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

20000 

Braccio 

0 

6 

6 

40000 

i ‘ Il  Metro  equivale 

a Brac- 

j do  1,506, 

1 

CAMMA 

MERCANTILE 

Mezzo  Palmo 

0 

1 

2 

4. 5000 

Palmo 

0 

2 

4 

90000 

Canna  di  Palmi  8 

« 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale 

o Pai- 

mi  4,0161. 

PAAlfO 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Palmo  di  Once  12..;,. 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  9 

2 

.0 

1 

07980 

Il  Metro  equivale 

a Pai- 

mi  4,4758. 

. 

796 


RIETI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 

\ 


ABini 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo 

6 

1 

3 

4680 

1 Scorzo  di  Mezzi  2 

i 

12 

2 

6 

9370  i 

Misura  di  Scorzi  3 

36 

• 

8 

0 

8130 

Quarta  di  Misure  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

D/eci  Litri  equivalgono  a 
i Mezzo  1,6301. 

• 

‘ 

vino 

i 

Foglietta 

0 

6 

1 

8100 

Boccale  di  FoglicUc  4 

2 

4 

7 

2400 

Barile  di  Boccali  30  

74 

1 

7 

1968 

Soma  di  Barili  2 

« % 

148 

3 

4 

3936 

1 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6179. 

ì 


RIETI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E UQUIDI 


. . 

Olilo 

MIRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglìelta 

0 

6 

1 

8100 

Mezzo  di  Fdgiicttc  2 

• 

1 

2 

3 

6200 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

4 

7 

2400 

Mezza  di  Boccali  4 

9 

8 

8 

9600 

1 

Conialeila  di  Mezze  2 

19 

7 

7 

9200 

• 

Soma  dì  Coniatelle  9 

178 

0 

1 

2800 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

1 

la  1,6179. 

« 

• 

• 

• 

; 

i 


> 


DIgitized  byGoogle 


798 

RIETI 

MISURE  DI  PESI 


t 

PESI 

MF.BCANTILI 

ClIlf.OGR. 

KTTO- 

GRAM. 

< s 

u b: 
£ a 

— ■ I 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

1 

! Grano  di  24/24 

. 0 

0 

0 

0,04906 

! Denaro  di  Grani  24. 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

1 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  , 

Migliajo  di  Libbre  1000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

339 

0 

7 

1,850 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0, 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

799 


ASPRA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

LITRI 

DECILITRI  1 

1 

j 

GENTILI-  i 
TRI  1 

DECIMALI 

i 

! Cervellicra 

6 

1 

3 

4680 

Mezza  Quarta  di  Cervelliere  6. 

36 

8 

0 

8120 

Quarta  di  Mezze  Quarte  2 

73 

6 

1 

6240 

Rubhio  Romano  di  Quarte  -i.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  e({UÌvalgonb  a 

Cervelliera  1,C301. 

AMO 

Foglietta.., 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

t 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16  

933 

4 

6* 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

* 

DIgitized  byGoogle 


« i 


800 

ASPRA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01.10 

j litri 

decilitri 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccia — 

0 

1 

2 

8305 

I 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

1 

3220 

fioccale  di  Fogiiette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatel- 
Ic  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

1 


Digitized  byGoogle 


804 


BOCClllGIN  ANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

MISURA  ANTICA 

LITRI 

DECILITRI 

1 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccio 

3 

8 

4 

6180 

Scorzo  di  Quartuccì  4 

13 

3 

8 

4770 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

294 

4 

6 

5100 

Quartucci  2,9884. 

MISURA  NUOVA 

■ 

Quarluccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

4700 

• 

Slajo  di  Quartucci  4 

.24 

5 

3 

8750 

Quarta  di  Staja  3..... 

73 

6 

1 

6270 

Rubbìatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

2550 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartnccio  1,630. 

■ 

Quarluccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

1010 

Staja  0 Starcllo  di  Quartucci  4. 

18 

4 

0 

4070 

Quarta  di  Slaja,  Coppe,  o Sta- 

relli  4 

73 

6 

1 

.6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,173. 

802  ■ 

B0CCIIIGN.\j\0 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VIMO 

LITRI 

DECILITRI  1 

ì 

Ij  _ 

iC  H 

w 

t 

1 

DECIM.\LI  1 

FoglicUa 

0 

4 

•V 

i) 

5793 

Mezzo  di  FoglicUc  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  ‘di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Bolle  di  Barili  16 

//  Ltlro  eqwvale  a Fonliet- 
te  2,1939. 

933 

4 

6 

5456 

OLIO 

• 

Quarluccia 

0 

1 

o 

émt 

8305 

Foglietta  di  Quarluccc  4 

0 

tm 

O 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

Pelle  o Mastello  di  Cugnalel- 

57 

4 

8 

0661 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

164 

2 

3 

0400 

Digitized  byGoogle 


803 


COLLALTO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

6 

1 

3 

4680 

Coppa  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

G 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,630. 

• 

Tino 

• 

Foglietta ! 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Fogliette  4 

3 

6 

4 

6348 

Conca  di  Boccali  4i 

16 

4 

0 

8560 

Barile  di  Conche  4 

65 

6 

3 

4240 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

ta  1,097. 

% 

805 


COLLALTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


f 

1 OMO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

1 

i 

; Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

1 

/ 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  0 Mastello  di  Cugnatel- 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ia  1,948. 

• 

• 

• 

. • .> 

805 


COLLE  GIOVE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

1 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

6 

1 

3 

468 

Coppa  di  Qaartucci  4 

24 

5 

3 

874 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

627 

Riibbio  Romano  di  Quarto  4.. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,6301. 

▼IMO 

294 

4 

6 

510 

1 

Foglietta 

1 

1 

1 

782 

Boccale  di  Foglietto  4 

4 

4 

7 

127 

Barile  di  Boccali  36 

160 

9 

6. 

572 

Soma  di  Barili  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Fogliette  8,9461. 

321 

9 

3 

144 

01,10 

Foglietta 

0 

6 

4 

064 

Boccale  di  Fogliette  4 

lì  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 1,5609. 

2 

5 

6 

256 

Digitized  byGoogle 


800 


COLLEVECCHIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


( 

l 

1 AniDi 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Baciletto 

3 

6 

8 

0810 

1 Scorzo  di  Baciletti  5 

■| 

18 

4 

0 

4060 

1 1 

I Quarta  di  Scorzi  4 

73 

6 

1 

6240 

1 

, Rubbio  Romano  di  Quarte  4... 

;! 

li  Dieci  Litri  equivalgono  a 
!j  BacUetti  2,7168. 

1 

294 

4 

6 

5100 

VINO 

Foglietta 

jl 

« 

5 

5793 

1 Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

• 

1587 

1 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  IG 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 

1 

933 

4 

6 

5456 

807 


COLLEVECClllO 


MISI  RK  DI  CAPACITA’  PKU  ARIDI,  E LIQUIDI 


01,10 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

1 

3220 

• 

Boccale  di  Foglietlc  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatclln  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

OGGI 

Pelle,  0 Mastello  di  Cugna- 
telie  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta l,9i8. 

1 

• 

! 

808 


LABRO 

MISLRK  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 — 

AmiDi 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

ProTcnda 

3 

0 

6 

734 

Scorzo  di  Provende  6 

18 

4 

0 

406 

Misura  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

812 

Ruhbio  di  Misure  8 

294 

4 

'6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a Pro- 

vende  3,2602. 

C 

■ 

1 

vino 

Foglietta 

0 

G 

1 

810 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

4 

7 

240 

Suina  di  Boccali  40 

98 

8 

9 

600 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,6179. 

•1.10 

Foglietta 

0 

6 

1 

810 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

4 

7' 

240 

Mesate  di  Boccali  6 

14 

8 

3 

4i0 

Soma  di  Mesali  14 

207 

6 

8 

-160 

n Litro  equivale  a Fogliel- 

la  1,6179. 

809 


MAGLIANO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


« 

ABIDI* 

LITRI 

DECILITRI 

l 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Misurella 

4 

6 

0 

1010 

Mezzo  Quartaroio  di  Misurcl- 

le  2 

9 

2 

0 

2030 

Quartaroio  di  Mezzi  Quartaro- 

li  2 

18 

4 

0 

4060 

Mezza  Quarta  di  Quartaroli  2. 

36 

8 

0 

8130 

Quarta  di  Mezze  Quarte  2.... 

73 

6 

1 

6270. 

Bubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

/ 

Misurelle  2,1734. 

▼no 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartaroio  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2.1939. 

I 

' / 

810 


MAGLIAIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01.I0 

1 

LITRI  j 

) 

1 

II 

DECILITRI  j 

1 

GENTILI-  j 

TRI  1 

1 

DECMALI 

Misurella 

0 

0 

1 

G038 

Quartarola  di  Misurellc  8 .... 

0 

1 

2 

8305 

Fogliella  di  Quarlarolc  4 

0 

o 

1 

3220 

Mezzo  di  Fogliellc  2... 

1 

0 

2 

6440 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

5 

2880 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

r 

• 

SH 


MAttCETELLI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aridi 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarto.....' 

6 

6 

1 

1900 

Mezza  di  Quarti  2 

13 

2 

2 

3800 

Coppa  di  Mezze  2 

26 

4 

4 

7600 

Rubbio  di  Coppe  12 

317 

3 

7 

1250 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarta  1,5124. 

▼ISO 

Foglietta 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Fogliette  4 

3 

6 

4 

G348 

Barilo  di  Boccali  20 

72 

9 

2 

6960 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,097. 

OAIO 

• 

Vedi  la  Prefazione  nelle  Misìt- 
rc  di  capacità)  pel  Fino,  Olio 
ed  altri  liquidi. 

\ 

• 

8^2 


MOMPEO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Scorzo 

3 

3 

0 

5950 

Scorzo  di  mezzi  2 

6 

6 

1 

1901 

Coppa  di  Scorzi  4 

26 

4 

4 

7604 

Quarta  di  Coppe  3 

79 

3 

4 

2813 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Mezzi  Scorzi  3,0249. 

317 

3 

7 

1252 

TIMO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette' 2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

D Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

933 

4 

6 

5456 

8^3 


MOMPEO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OUIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccìa 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugoatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

OGGI 

Pelle,  0 Mastello  di  Cugna- 

Ielle  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di)  Pelli  2 

IGi 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,948. 

• 

■ 

S4  4 


MOIXTE  BUONO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  NUOVA 


Quartuccio 

Scorzo  di  Quartucci  4 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  Dodici 

Stajo  di  Quartucci  4 

Quarta  di  Staja  3 

Rubbialella  di  Quarte  2 

Rubbio  di  Rubbiatclle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

Quartuccio  delle  Sedici 

Stajo  o Slarello  di  Quartucci  4. 

Quarta  di  Staja  Coppe  o Sta- 
relli  4 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 


LITRI 

decilitri 

[ 

CENTILI- 

TRI 

1 

DECIMALI 

3 

3 

4 

618 

13 

3 

8 

477 

294 

4 

6 

510 

6 

1 

3 

470 

24 

5 

3 

875 

73 

n 

O 

1 

627 

147 

2 

3 

255 

294 

4 

6 

510 

4 

6 

0 

101 

18 

4 

0 

407 

73 

6 

1 

627 

294 

4 

G 

510 

I 

. i 

K 

1 

8^5 


MONTE  BEONO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


S 

H 

DECILITKI 1 

1 

? 2 
•«  H 
U 
U 

DECIMALI, 

l’oglictla 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  FoglicUe  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Qìiartarolo  di  Boccali  8 

• 

li 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Bolle  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foghel- 
le  2,1939. 

• 

t 

OLIO 

• 

Fogliclla 

0 

5 

2 

2735 

Boccale  di  Foglielle  4 

2 

0 

9 

0943 

Cugnalella  di  Boccali  8 

16 

7 

2 

7544 

Soma  0 Mastello  di  Cugnalcl-  • 
le  10 

167 

2 

7 

5440 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9130. 

846 


POGGIO  BUSTONE 


misure  di  capacita’  per  aridi,  e liquidi 


1 

LITRI 

H 

M 

hà 

u 

u 

Q 

GENTILI 

TRI 

DECIMALI 

Cervellicra 

9 

2 

0 

203 

Coppa  di  Ccrvellierc  4 

36 

8 

0 

813 

Rubbio  romano  di  Coppe  8.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Cervelliera  1,0867. 

• 

VINO 

- 

Foglietta 

0 

6 

1 

810 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

4 

7 

240 

Soma  di  Boccali  40 

98 

8 

9 

600 

Il  Litro  equivale  a Fogliet-' 
ta  1,6179. 

i 

Foglietia 

0 

6 

1 

810 

Boccale  di  Fogliotle  4 

2 

4 

7 

240 

Soma  di  Boccali  72 

178 

0 

1 

280 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6179. 

- 

8^7 

RIVODUTRI 

* 4 H 

MlSURb:  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI  . 


* 

ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CE.NTILI- 

TRI 

. 

DECIMALI 

Provenda 

3 

0 

6 

734 

Scorzò  di  Provende  6 

18 

4 

0 

406 

Misura  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

812 

Rubbio  di  Misure  8 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

• 

' . 

Provende  3,2G02 

• 

# 

VIMO 

' 

Foglietta 

0 

6 

1 

810 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

4 

7 

240 

Barile  di  Boccali  20 

49 

4 

4 

800 

Soma  di  Barili  2 

• 

98 

8 

9 

600 

n Litro  equivale  a Foglict- 

la  1,6179. 

> 

. 

52 


818 


RIVODUTRI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01.10 

litri 

DECILITRI 

CE.M  ILI- 
TRl 

DECIMALI 

Fog  lidia 

0 

6 

1 

810 

Mezzo  di  FóglietU;  2 

1 

2 

3 

620 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

r 

vk 

7 

240 

Mezza  di  Boccali  4 

9 

8 

8 

960 

Coiiiatella  di  Mezze  2 

19 

7 

7 

920 

Soma  di  Coniatellc  9 

178 

0 

1 

280 

Il  Litro  estivale  a FoglUt- 

la  1,0179. 

i 

■ 

• 

• 

Digitized  byGoogle 


1. 
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SALISANO 

MISURB  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIOCIDI 


1 

ABIDI 

Zj 

NH 

O 

U 

^ fiS 
ir.  H 
Cd  ' 

DECIMALI 

; Coppa 

25 

5 

6 

6000 

Rubbio  di  Coppe  12 

300 

7 

9 

1000 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Coppe  3,912. 

vixo 

- 

• 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  FoglicUe  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

I 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8.« 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroii  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

. 6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16., 

1 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Pagliet- 
te 2,1939. 

820 


SAUil!AJ\0 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

t 

DECILITRI 

- --  - 

CENTILI- 

TRI 

ì 

DECIMALI  ! 

♦ 

1 

1 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarluccc  4 

• 0 

5 

■ 1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatelia  di  Boccali  4 

8’ 

2 

i 

1 

1520 

Barile  dì  Boccali  28 

57 

4 

8 

.0661 

Pelle,  o Mastello  di  Cugnatel- 
le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  dì  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

• 

« 

» 

824 

SAN  BENEDETTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIBI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DBCIIIALI 

Mezzo  Scorzo 

6 

1 

3 

4680 

Scorzo  di  Mezzi  Scorzi  2 

12 

2 

6 

9370 

Coppa  di  Scorzi  2 

24 

5 

3 

8750 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a ’ 

Mezzo  Scorzo  1,6301. 

• 

VINO 

• 

Foglietta 

0 

6 

1 

8100 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

4 

7 

2400 

Barile  di  Boccali  30 

74 

1 

7 

1968 

Som.1  di  Barili  2 

148 

3 

4 

3936 

• 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

ta  1,6179. 

• # 


u 


DIgitIzed  by  Google 
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SAN  BENEDETTO 


MISURE  DI  capacita  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


--  - — " 

OMO 

1 

i 

LIIRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

,| 

1 FoglicUa....: 

0 

6 

1 

810 

1 

1 Mezzo  di  FoglicUc  2 

I 

2 

3 

620 

4 Boccale  di  Mezzi  2 

• t 

2 

4 

7 

240 

;i  Mezza  di  Boccali  4 

;Ì 

9 

8 

8 

960 

j Gonintella  di  Mezze  2 

19 

7 

7 

920 

i 

j Soma  di  Coniatcllc  9 

178 

0 

1 

280 

1 II  Litro  cqnivalt  a Fogliet- 

Ì|  ta  1,C)179. 

. 823 


SELCI 

» 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

UECILITRI 

CE.NTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Baciletto 

7 

3 

6 

1627 

Quarta  di  Baciietli  10 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Baciletto  l,o584. 

vixo 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Ouartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 

> 

te  2,1939. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

5180 

Boccale  di  Fogliette  4.... 

2 

2 

2 

2700  - 

Conio  di  Boccali  8 

17 

7 

8 

1600 

Il  Litro  equivale  a FugHet 

1 

ta  1,8012. 

1 

Digitized  byGoogle 


824 


STIMIGLIANG 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

BacìleUo 

9 

2 

0 

2030 

Quarta  di  Bacilelti  8 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Baciletto  1,0867. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet-  . 
te  2,1939. 

825 


r 


STIMIGLIANO 

MISURÈ  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

1 DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartacce  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cagnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  0 Mastello  di  Cugnatel- 
le  10..... 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet-' 
ta  1,948. 

1 

DIgitIzed  by  Google 


826 


TORRI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Aridi 

MISUUA  NUOVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccio 

3 

3 

4 

618 

1 Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Ruhbio  di  Scorzi  22 

Dicci  Litri  e</uivali/ono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

. MISURA  ANTICA 

1 

Quarluccio  delle  dodici 

0 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Slaja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatcllc  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

0 

510 

1 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo  o Starcllo  di  Quartucci  4.. 
Quarta  di  Stnja,  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 

294 

4 

6 

• 

510 

827 


TORRI 

% 


MISUBE  DI  CAPACITA’  PEK  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

VINO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

■ 

UECIM.\LI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglictle  2 

0 

9. 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8.. 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 
te  2,1939. 

933 

4 ■ 

6 

5456 

OLIO 

« 

Foglietta 

0 

5 

5 

5180 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

2 

2700 

Cognatella  di  Boccali  8 

17 

7 

8 

1600 

Cogno  di  Boccali  16 

35 

5 

6 

3200 

Soma  di  Boccali  80 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8012. 

_ 

177 

8 

1 

6000 

828. 


VAGONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Cervelliera 

6 

1 

3 

4690 

Pro  venda  di  Ccrvelliere  3 

18 

4 

0 

4070 

Qaarla  di  Provende  4.  

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Cervelliera  1,6301. 

VINO 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglietle  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

• 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1939. 

829 


VACCINE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


OLIO 

C3 

H 

DECILITRI 

CE.NTILi- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Quartucchi 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucco  4 

0 

1 ** 
O 

1 

3220 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

0 

0 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

8 

0661 

Pelle  o ^fastello  di  Cugnatel- 

, • 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogìiet- 

tn  1,948. 

- 

> 

« 

- 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  RIETI 


iMisurc  ÌD  tutto  proprie.  Tar.  N.  795 

Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rietij 

di  Aridi  proprie;  di  Vino,  c Olio 

Belmontr  Bocchignano.  Tav.  N.  799. 

UELMONTE Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Rieti;  di  Aridi  come  Boc- 
_ chignauo. 

Bocchignano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi,  Vino,  e Olio  proprie. 
- Tav.  Num.  801. 

TANTAM^Pf? Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Cantalupo Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Selci;  di  Vino,  e 

Casaprota See^t*' infimo 

Pac  V ♦ • • segue  in  tutto  Bocchignano. 

....  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

C.1STEL  S.  Pietro  ( rf*  ® 

TAfxf?*  ^ Bocchignano. 

C.  "f"“  ’ ‘"‘<0  Bocchignano. 

^ ® Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

Come  Rieti;  di  Aridi  come  Boc- 
_ Ghignano. 

Cerchiara Segue  ifl  tutto  Rieti. 

Cerdomare Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  come  Collalto;  di  Vino, 

« ® Diio  come  Bocchignano. 

I NANO idisurc  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  come  Gollevecchio  ; di 
Vino,  e Olio  come  Bocchignano. 


832 

Coll  ALTO Misure  Lineari , e di  Pesi  come  Riell; 

di  Aridi,  e Vino  proprie  ; di  Olio 
come  Aspra.  Tav.  N.  803. 

Colle  Baccaro  ....  Segue  in  tutto  Rieti. 

Colle  Giove Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Collalto;  di  Vino, 
e Olio  proprie.  Tavola  Num.  805. 

CoLLELCNGo  ( di  Monte 

Leone  ) Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti 

di  Aridi  come  Collalto:  di  Vino, 
e Olio  come  Bucchignano. 

CoLLEPiccoLO Segue  in  tutto  Bocchignano. 

CoLLEVEcCHio Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  proprie,  di  Vino,  e Olio, 
come  Bocchignano.  Tavola  N.806. 

CoNCERViANO Segue  in  tutto  Rieti. 

CoNFiGNi Segue  in  tutto  Rieti. 

CoifTiGLiANO Segue  in  tutto  Rieti. 

Corese Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Collalto;  di  Vino, 
e Olio  come  Bocchignano. 

Cottanello Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Fara Misure  Lineari  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Collalto;  di  Vino, 
e Olio  come  Aspra. 

Fianello Segue  in  tutto  Monte  Buono. 

Foglia Segue  in  tutto  Colle  Vecchio. 

Forano Misure  Linearle  di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Selci;  di  Vino,  o 
Olio  come  Aspra. 

Frasso Segue  in  tutto  Bocchignano. 

GAViGNANO(dt  Forano).  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Selci;  di  Vino,  e 
Olio  come  Bocchignano. 

Ginestra Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Collalto  ; di  Vino, 
e Olio  come  Aspra. 

Greggio Misure  Lineari,  di  Pesi,  e Olio  corno 

Rieti;  di  Aridi,  e Vino  come  Labro. 

Labro Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 


• 


833- 

* • di  Aridi,  Vìho,  . e Olio  proj>ric. 
Tavola  Nona.  808. 

Longone  Seguo  in  lutto  Bocchignano.  ' . 

Lugnola  . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Magliano Segue  in  tutto  Rieti. 

Magliano  (t?ar«rno  Ba- 
ronale ) ' . . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Vino  come  Aspra  ; di  Aridi,  e 
Olio  proprie.  Tav.  N.  809. 

Magnalabdo  ......  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e PesT 


come  Rieli;  di  Aridi  come  Bue-  - 
chignano. 

Mabcbtblli Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi,  e Vino  proprie.  Tavola 
Num.  811. 

Moggio  Segue  in  lutto  Rieti. 

Mompeo Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  proprie;  di  Vino,  e Olio 
come  Aspra.  Tav.  N.  812. 

Moni' Asola 'Segue  in  tutto  Bocchignano.- 

Monte  Buono  .....  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieli; 

di  Aridi , e Vino  come  Bocchigna- 
no; di  Olio  proprie.  Tav.  N.  814.' 

Mo.nte  Leone Misure  Lineari,  e di  Pesi  coinè  .Rieli; 

di  Aridi  come  Gollalto;  di  Vino,  • 
e Olio  come  Aspra. 

Monte  Nero Segue  in  tutto  Bocchignano. 


Monte  S.  Giovanni*  . , Segue  in  tulio  Bocchignano. 

Mónte  S.  Maria.  . . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  cortie  Rieti t 


di  Aridi  come  Gollalto;  di  Vino, 
e Olio,  come  Aspra. 

Montopoli  , . . . . Segue  in  tutto  Monte  S.  Maria. 

Montorio  in  Valle  . ..  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Morbo  .........  Segue  in  lutto  Labro. 

Nespolo  . . ! Segue  in  tutto  Gollalto. 

Offejo  .........  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Àridi  come  Gollalto;  di  Vino, 
■ ■ e Olio  come  Aspra. 

Oliveto  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Ornaro Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Paganico  Segue  in  tutto  Bocchignano. 


,=>3 


834 

t*ETESCiA Segue  in  tutto  Bocchignauo. 

Pietraforte •.  Segue  in  lutto  Bocchignano. 

Poggio  Bustone  ....  Misure  Lineari  e di  Pesi  come  Rieli  ; 

di  Aridi,  e Olio  proprie  ; di  Vino 
come  Labro.  Tavola  Num.  816. 

Poggio  Cai  ino Segue  in  tutto  Aspra. 

Poggio  Fidone Segue  in  tutto  Rieli. 

Poggio  Mirteto  ....  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Poggio  Moiano  ....  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Poggio  Nativo Segue  in  tutto  Monte  Leone. 

Poggio  Perugino.  . . . Segue  in  tutto  Rieti. 

Poggio  S.  Lorenzo  . . Segue  in  tutto  Poggio  Nativo. 

Poggio  Sommavilla  . . Segue  in  tutto  Collevecchio. 

Poggio  Yittiano.  . . . Segue  in  tutto  Monte  Leone. 

Ponticelli Segue  in  lutto  Poggio  S.  Lorenzo. 

PoRCiGLiANo  ......  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Rieti;  di  Aridi  come  Boc- 
chignano. 

PosTiccioLA Segue  in  tutto  Bocchignano. 

PozzAGLiA Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Pratojanni Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Ricetto  ........  Segue  in  tutto  Colialto. 

Rigatti Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Rivodutri Misure  Lineari,  di  Olio  e Pesi  co- 

me Rieti  ; di  Aridi,  come  Labro; 
di  Vino  proprie  Tav.  Num.  817. 

Rocca  Antica Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Rocca  Ranieri Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Rieti  ; di  Aridi  come  Boc- 
chignano. 

Rocca  Sinibalda.  . . . Segue  in  tutto  Monte  Leone. 

Rocca  Vittiana  ....  Segue  in  tutto  Poggio  Nativo. 

Roccuette Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rie- 

ti; di  Aridi,  e Vino  come  Boc- 
chignano ; di  Olio  come  Torri. 

Salisano  . . .' Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rie- 

ti ; di  Aridi  proprie;  di  Vino,  e 
Olio  come  Bocchignano.  Tavola 
Num.  819. 

S.  Benedetto Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pe- 

si come  Rieti;  di  Aridi  proprie. 
Tav.  Num.  821. 
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S.  Elia Segue  in  tulio  Rieti. 

S.  Filippo  Segue  in  tutto  Rocca  Ranieri. 

S.  Giovanni  Reatino  . Segue  in  tutto  Rieli. 

S.  Lorenzo.  Segue  in  tutto  Gollalto. 

S.  Martino  (ctt  Varco)  . Segue  in  tutto  Fara. 

S.  Polo Segue  in  lutto  Bocchignano. 

S.  Silvestro Misure  Lineari,  di  Vino,  Ofio,  e 

Pesi  come  Rieli,  di  Aridi  come 
' Bocchignano. 

ScANDRiGLiA Segue  in  tutto  Ponticelli. 

Selci  - . . . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi,  e Olio  proprie,  dì  Vi- 
no come  Aspra.  Tav.  Num.  823. 

Stimigliano.  ......  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  proprie;  di  Vino  e Olio 
come  Aspra.  Tav.  Num.  824. 

Stipes • . . . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Tarano Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Toffia Segue  in  lutto  Fara. 

Torri Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rie- 

ti, di  Aridi  e Vino,  come  Boc- 
chìgnano,  di  Olio  proprie.  Ta- 
vola Num.  826. 

Torricblla Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Vaccarbccia Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Vagone  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieli; 

di  Aridi  proprie  ; di  Vino,  e Olio 
come  Aspra.  Tavola  Num.  828. 

Valle  Cotola Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Varco  Segue  in  tutto  Monte  Leone. 


» 
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MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  sono  la  Canna,  e il  Braccio 
Mercantile  ; la  Canna  Architettonica,  e il  Piede. 

La  Canna  mercantile  è la  romana;  il  Braccio 
è il  terzo  .della  medesinia , e la  Canna  Architet- 
tonica è quella  stessa  di  Roma. 

11  Piede  è variabile  in  molti  Comuni,  poiché 
in  alcuni  luoghi  è formalo  di  Palmi  due  della 
Canna  Architettonica  romana,  in  altri  dicesi  Piede 
il  Palmo  della  stessa  Canna , e nel  Comune  di 
Monte  Castrini  si  compone  di  Once  28  3/5  del 
Passetto  Architettonico. 

Le  Misure  Mercantili , e le  Architettoniche 
sono  le  medesime  in  tutta  la  Provincia,  e perciò 
le  Tavole  di  queste  si  trovano  soltanto  notate  nel 
Capoluogo. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Il  lìubbio  diviso  in  Quarte,  Coppe,  Provende,  ec. 
è la  Misura  per  gli  Aridi.  Si  ritiene  che  un  Rub- 
bio  spoletino  di  grano  pesi  libbre  romane  , 
e queste  stesse  Misure  servono  pei  legumi , ed 
altre  biade,  differendo  però  nel  peso.  La  Misura 
minima  varia  di  nome  , e di  capacità  , e di- 
cesi Provenda,  Nappa,  Ottajolo,  Mezz'Ottajolo,  ecc. 
Così,  per  esempio,  la  Provenda  contiene  general- 
mente Litri  4,6010,  ed  in  Cesi  è di  Litri  3,0673; 
il  Mezz’Ottajolo  contiene  Litri  18,40 il. 
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MISURE  DI  CAPACITA  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Il  Barile f il  Boccale^  e la  Foglietta  sono  le  Mi- 
sure pel  Vino;  il  Caldarello^  il  Boccale^  e la  Fogliet- 
ta sono  quelle  per  TOlio  ; variano  in  alcuni  Co- 
muni sì  nella  denominazione,  che  nella  capacità. 

PESI 


La  Libbra  romana  divisa  in  Once,  Denari  ^ 
Grani  ecc.  è il  peso  comune  usato  in  tutta  questa 
Provincia,  ad  eccezione  di  Schieti,  in  cui  il  Chi- 
logrammo equivale  a Libbre  3,0721.  Perciò  nel 
solo  Spoleto  si  è notata  la  Tavola  della  Libbra 
romana,  ed  in  Schieti  la  sua  Libbra  di  Chilogram- 
mi 0,325509. 
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SPOLETO 


MISURE  lineari 


CAMllJl 

MERCANTILE 

ME1RI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

1 

DECIMALI 

Ti-rzo  della  Canna,  o Braccio. 

0 

6 

6 

40000 

Canna  di  Braccia  3 

1 

9 

9 

20000 

H Metro  equivale  a Brac- 

• 

ciò  1,506. 

• 

CAIMA. 

ARCHITETTONICA. 

Canna  di  Palmi  12 

2 

3 

4 

21822 

Il  Metro  equivale  a Can- 

no  0,447584. 

• 

j PIEDE 

• 

AGRIMENSORIO 

•« 

Oncia 

0 

0 

4 

74770 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

7 

47710 

Canna  di  Piedi  10 

4 

7 

4 

77140 

jR  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,1063. 

• 

84*2 


SPOLETO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

...  . ■ ■ I 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Pro  venda 

4 

6 

0 

101 

Quarto  di  Provende  4 

18 

4 

0 

406 

Mezzenga  di  Quarti  2 

36 

8 

0 

813 

Coppa  di  Mezzenghe  2 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  romano  di  Coppe  4.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provende  2,1734. 

VINO 

0 

5 

1 

320 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  24 

49 

2 

6 

960 

Soma  di  Barili  2 

98 

5 

3 

920 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,9485. 

■ 

1 

8i3 


SPOLETO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E UQUIDI 


. OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta ! 

0 

5 

D 

850 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

2 

3 

390 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

900 

Soma  di  Caldarclli  8,  e Boc- 
cali 4 

187 

6 

4 

760 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

• 

• 

844 

SPOLETO 

MISURE  DI  PESI 


l>E«l 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

0 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

• 7 

1,850 

n Chilogrammo  equivale  a 

• 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PBEl 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

'Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 ' 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

845 


ACQUASPARTA 

MISURE  LINEARI 


PIBDB 

A6R1MENS0R10 

M 

M 

H 

W 

aa 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  28  3/5 

0 

5 

3 

2489 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

2 

4887 

B Metro  equivale  a Pie- 

de  1,8779 

• 

• 

• . 

\ 

' 
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ACQIJASPAHTA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABibl 

! 

' IHXIl 

1 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarto 

18 

4 

0 

4060 

Mczzcnga  di  Quarti  2 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio romano  diMczzcnghc  8. 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Quarti  5,4336. 

TIMO 

Foglietia 

0 

4 

6 

6224 

Boccale  di  Foglietlc  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  dì  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1449. 

01.10 

Foglietta 

0 

5 

o 

8500 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarella  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

9000  1 

Soma  di  Caldarelle  8,  e Boc- 
cali 4 

187 

6 

4 

» 

7600 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

ji 

, i 

s 

AGUZZO 

MISURE  LINEARI 


8/<7. 


PICDB 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CEMIME- 

TRl 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  17  1/10 

0 

3 

1 

8376 

Canna  di  Piedi  10 

n Metro  equivale  a Pie- 
di 3,1410. 

3 

>• 

8 

3761 

848 


AGUZZO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABlDl 

LITUI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Sediciano 

9 

7 

n 

• 

716 

Scorzo  di  Sediciani  2 

19 

5 

5 

432 

Quarla  di  Scorzi  2 

39 

1 

0 

863 

Rubbio  di  Quarte  8 

312 

8 

6 

940 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Sediciano  1,0228. 

▼ma 

Foglietta 

0 

5 

1 

320 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  24 

49 

2 

6 

960 

Soma  di  Barili  2 

98 

5 

3 

920 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,9485. 

01.10 

Foglietta - 

0 

5 

4 

650 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

8 

600 

Mesale  di  Boccali  6 

13 

1 

1 

600 

Barile  di  Mesali  7 

91 

8 

1 

200 

Soma  di  Barili  2 

183 

6 

2 

400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,8298. 

AMELIA 

MISURE  LINEARI 


84  U 


PIEDE 

AURIMENSORIO 

METRI 

DECI.ME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Piede  di  Palmi  2 

0 

4 

4 

6844 

Canna  di  Piedi  10 

4 

4 

6 

8436 

il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,2379. 

- _______ 

• 

- 

• 

54 
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AMELIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


! 

ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

1 

] Mezzo  OUajolo 

2 

3 

0 

0510 

Ollajolo  (li  Mezzi  OlCljoli  2.. 

4 

6 

0 

1010 

1 Quarlo  di  OUajoli  8 

36 

8 

0 

8120 

i Riilil)io  romano  di  Quarti  8. 

294 

4 

6 

5100 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

Ottajoli  2,1734. 

1 vino 

. 

j Fogl  ella 

0 

4 

6 

6224 

1 

Boccale  di  Foglielte  i.. 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

te  2,1449. 

Olilo 

Foglietta 

0 

5 

4 

1280 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

1 

6 

5115 

Mozzino  di  Boccali  51 

11 

9 

0 

8152 

Soma  di  Mer.zìni  16 

190 

5 

3 

0120 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,8475. 

854 

BEVAGNA 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGBIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

decimali 

Minuto 

0 

0 

0 

3702 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8590 

Piede  di  Once  31  4/5 

0 

5 

9 

1137 

' Canna  di  Piedi  10 

5 

9 

1 

1369 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,6916. 

• 

• 

Digitized  byGoogle 
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BEVAGi\A 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABroi 

LITHI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Nappa ■ 

4 

6 

0 

1010 

Provenda  di  Nappe  4 

18 

4 

0 

4060 

Quarto  di  Provende  2.. 

36 

8 

0 

8120 

Sacco  di  Quarti  4 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  romano  di  Sarchi  2.. 

Dicci  JÀiri  equivalgono  o 
Nappe  2,17di. 

294 

4 

6 

5100 

tino 

• 

Foglie  Ita 

0 

5 

1 

3200 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

0 

5 

2900 

Barile  di  Boccali  22 

65 

6 

9 

2800 

Soma  di  Barili  2 

131 

3 

8 

5600 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

ciato 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

9000 

Soma  di  Caldarelli  8 e Boc- 
cali 4 

187 

6 

4 

7600 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

853 

CALVI 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

ACaiMENSOElO 

METRI 

1 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Piedi  10 

2 

2 

3 

4218 

R Metro  equivale  a Pie- 

di  i,4758. 

- 

« 

Digitized  byGoogle 
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CALVI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  NUOVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

♦ 

MISURA  ANTICA 

Quartaccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

G 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo  0 Starello  di  Quartucci  4. 
Quarta  di  Staja,  Coppe  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 

294 

4 

6 

510 

1 

855 


C.VLV1 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


YIXO 

LITUI 

DECILITRI 

GENTILI' 

TRI 

1 

1 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

1 

3200 

Boccale  di  Foglietto  i 

2 

0 

5 

2900 

Barile  di  Boccali  22 

05 

0 

9 

2800 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

131 

3 

8 

5000 

i 

I 

Olilo 

Foglietta 

0 

o 

1 

3220  i 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

5 

2880 

Mezzino  di  Boccali  5 3/4 

11 

8 

0 

4000 

Soma  di  Mezzi  10 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

188 

8 

0 

4900 

j 

l 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

..  . j 

856 


CASCIA 

MISURE  LINEARI 


PIBDB 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  25  4/5 

0 

4 

8 

0357 

Canna  di  Piedi  IO 

H Metro  equivale  a Pie- 
di 2,0818. 

4 

8 

0 

3569 

• 

■ 

857 


CASCM 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIBI 

LITRI 

DECILITRI 

1 

Ij  _ 

H « 
« H 
M 

! 

DECIMALI 

Provenda 

4 

6 

r 

0 

101 

Quarla  di  Provende  4 

18 

4 

0 

406 

Coppa  di  Quarte  4 

73 

6 

1 

624 

Ruhbio  romano  di  Coppe  4.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provende  2,1734. 

• 

VIXO 

Foglietta 

0 

5 

1 

320 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  24 

49 

2 

6 

960 

Soma  di  Barili  2... 

98 

5 

3 

920 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

OMO 

Foglietta 

0 

5 

5 

850 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

3 

390 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

900 

Soma  di  Caldarelli  8,  e Boc- 

cali  4 

187 

6 

4 

760 

Jl  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

* 
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CASTEL  BLONO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AUUIMENSORIO 


Minuto 

i Oncia  di  Minuti  5. 
Piede  di  Once  12, 
Canna  di  Piedi  10. 


Jl  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,7438. 


ee 

H 

u 


0 

0 

0 

m 

O 


I 

u 

2 S 


0 

0 

5 

7 


I 

u 


ir 

U3 

•J 


0 

4 

7 

3 


DECI.VALI 

9:>57 

7787 

3449 

4493 


859 


CASTEL  BUONO 


MISURK  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

oc 

H 

H 

f 

a _ 
H * 

decimali 

W 

a 

U 

u 

Nappa 

4 

6 

0 

1010 

Provenda  di  Nappe  4 

18 

4 

0 

4060 

Quarta  di  Provende  2 

36 

8 

0 

8120 

Sacco  di  Quarti  4 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  romano  di  Sacchi  2... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Ltlri  equivalgono  a 
Nappe  2,1734. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8607 

Boccale  di  Fogiiette  4 

2 

0 

o 

K» 

4431 

Barile  di  Boccali  32 

65 

1 

0 

1795 

Soma  di  Barili  2 

130 

2 

0 

3590- 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9662. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

9000 

Soma  di  Caldarelli  8.  e Boc- 
cali 4 

187 

6 

4 

7600 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

V 

860 


c:esi 

misure  lineari 


86^ 


CESI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

3 

0 

6 

734 

Scorzo  di  Provende  6 

18 

4 

0 

406 

Quarluccio  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

812 

Rubbio  romano  di  Quartucci  8 

291 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Protende  3,2600. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

1 

322 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

290 

Bigoncio  di  Boccali  25 

51 

3 

2 

250 

Soma  di  Bigonci  2 

102 

6 

4 

500 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

OLIO 

Foglietta^ 

0 

5 

4 

650 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

1 

8 

600 

Mesale  di  Boccali  6 

13 

1 

1 

600 

Barile  di  Mesali  7 

91 

8 

1 

200 

Soma  di  Barili  2 

183 

0 

2 

400 

.^lìq^Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8298. 

Digitized  byGoogle 


862 

GOLLESCIPOLI 


MISURE  LINEARI 


riEDE 

AGRIHENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

« 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

8 

8618 

Piede  di  Once  17 

0 

3 

1 

6514 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

5142 

fi  Metro  equivale  a Pie- 

di  3,1595. 

- 

• 

- 

863 


COLLESCIPOLI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AIUDl 

LITRI 

1 

DECILITRI  j 

CENTILI- 
TRI } 

DECIMALI 

Provenda 

3 

0 

6 

731 

Misura  di  Provende  12 

36 

8 

0 

812 

Rubbio  romano  di  Misure  8.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provende  3,2602. 

VINO 

• 

Foglietta 

0 

5 

1 

325 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  23 

47 

2 

1 

670 

Soma  di  Barili  2 

94 

4 

3 

340 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

4 

650. 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

8 

600 

Mesale  di  Boccali  6 

13 

1 

1 

600 

Barile  di  Mesali  7 

91 

8 

1 

200 

Soma  di  Barili  2 

183 

6 

2 

400 

Il  Litro  equivale  a FogJie- 
ta  1,8298. 

804 


GIOVE 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

u 

s - 

^ £ 
» 

1 

DECIMALI 

1 

1 

Minuto 

0 

0 

0 

i 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619  1 

1 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

. Piede  di  Palmi  2 

0 

4 

4 

6844 

Canna  di  Piedi  10 

4 

4 

6 

8436 

i 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

1 

1 

1 

di  2,2379. 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

805 


GIOVE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


i 

ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

1 

! 

Mezzo  OUajulo 

18 

4 

0 

1 

4060 

OUajolo  di  Mezzi  OU<ijoli  2... 

30 

8 

0 

8120 

Rubbio  romano  di  Ottajoii  8. 

294 

4 

0 

5100 

Cento  Litri  equioalgonó  a 

Mexii  Ottajoii  5,4330. 

VIVO 

j Foglietta 

0 

4 

<> 

6224 

1 Boccale  dì  Foglielte  4 

1 ^ 

1 

8 

6 

4895 

' Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

j Soma  di  Barili  2 ; 

93 

2 

4 

4750 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

1 

1 

te  2,1450. 

1 

01.10 

Foglietta 

0 

5 

4 

1280 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

1 

6 

5115 

Mezzine  di  Boccali  51 

11 

9 

0 

8152 

Soma  di  Mozzini  16 

190 

5 

3 

0120 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

, la  1,8474. 

oo 


Digitized  byGoogle 


8G6 

LIMlGIAI^rO 

MISURE  LINEARI 


867 


LIMIGIAIVO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUSI 

LITRI 

j 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezza  Nappa 

2 

8 

1 

22000 

Nappa  di  mezze  Nappe  2 

5 

6 

2 

42000 

Coppa  di  Nappe  7 

39 

3 

7 

25000 

Rubbio  di  Coppe  8 

314 

8 

8 

00000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

1 

Mezze  Nappe  3,5559. 

• 

Foglietta 

0 

5 

1 

32000 

Boccale  dì  Fogliette  4.. 

2 

0 

5 

29000 

Barile  di  Boccali  22 

65 

6 

9 

28000 

Soma  di  Barili  2 

131 

3 

8 

56000 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

ta  1,9485. 

ouo 

Foglietta 

0 

5 

8 

27800 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

3 

11191 

Caldarello  di  Boccali  12  

27 

9 

7 

34290 

wj£^1l  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,7159. 

Digitized  byGoogle 


868 

LLG1\AI\0 


MISURE  LINEARI 


■TAjrOliO 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

MìruIo 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12.... 

0 

2 

2 

3422 

Stajolo  di  Palmi  5 3/4 

Canna  di  Slajoli  1.739130, 

1 

2 

8 

4675 

eguale  a palmi  romani  10.. 

il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,4758. 

% 

2 

2 

3 

4218 

861) 


LLGJ^ArSO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARCI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

LITRI 

1 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Ottajolo 

4 

6 

0 

1010 

Mezza  di  Oltajolì  8 

36 

8 

0 

8120  . 

Rubbio  romano  di  Mezze  8.. 

294 

4 

6 

5100 

. Dieci  Litri  equivalgono  a 

Oltajoli  2,1734. 

VlliO 

Foglietla 

0 

4 

6 

6224 

Boccale  di  Foglici',  e 4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2.; 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1449. 

Olilo 

Foglietta 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

5 

2880 

Soma  di  Boccali  84 

172 

4 

4 • 

1920 

Il  Litro  equivale  a Fogliet' 

ta  1,9485. 

S70 


MONTE  CASTIULLI 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AlilUMENSOlUO 

cs 

H 

u 

S 

decimi:-  i 

TRI  i 

1 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

5325 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

5 

3249 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

2489 

• Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

2 

4887 

■ li  Metro  equivale  a Pie- 

1 (le  1,8779. 

1 

I 

1 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

t 

1 

i 

87-1 


MONTE  CASTRILLI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

1 LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI. 

Quarluccio 

4 

6 

0 

1010 

Tinello  di  Quartucci  8 

36 

8 • 

0 

8130 

Qaartenga  di  Tinelli  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarten- 

ghe  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quar$ucct  2,1734. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

6 

6224 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

i7  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1449. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

9000 

Soma  di  Caldarclli  8,  e Boc- 

cali  4 

187 

6 

4 

7600 

n II  Litro  equivale  a Fogliet- 

1 ta  1,7905. 

MONTE  FALCO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AURIMENSORIO 

METRI 

DECIME-  j 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

l 

Minuto 

. 

0 

0 

0 

1551 

« 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

I 

8617 

Piede  di  Once  27  3/4 

0 

5 

1 

6G63 

1 Canna  di  Piedi  10 

t 

5 

1 

G 

6630  1 

1 

Il  Metro  equivale  a Pic~ 
(le  1,9355. 

I 

j 

i 

f{ 

* 

ii 

,1 

il 

II 

1 

1 

i 

( 

'! 

i’ 

il 

\\ 

1 

} 

1 

< 

1 

1 

! 

« \ 
1 

il 

:Ì 

li 

ii 

I 

1 

i 

.1 

i 

Digitized  byGoogle 


87  3 

MONTE  FALCO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI.  E LIQUIDI 


u 

1 

1 

1 

ARIDI 

LITRI 

G 

w 

a 

kJ 

H S 

» H 
W 

DECIMALI  ‘ 

i 

Nappa 

6 

2 

4 

42 

Quarta  di  Nappe  3 I 

21 

8 

5 

48 

Mezzcnga  di  Quarte  2 

43 

7 

0 

97 

Ruhhio  di  Mezzenghe  8 

349 

6 

7 

72 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Nappa  1,6015. 

I 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

1 

32 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

29  1 

Barile  di  Boccali  24 

49 

2 

6 

96 

Soma  di  Barili  2 

98 

5 

3 

92 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

85 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

3 

39 

Caldarcllo  di  Boccali  10 

Soma  di  Caldarclli  8 c Bocca- 

22 

3 

3 

90 

li  4 

187 

6 

4 

76 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

874 


NARNI 

MISURE  LINEARI 


riKOE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

•ji 

s _ 
r 5 

«e 

u 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  17  1/10 

0 

3 

1 

8376 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

8 

3761 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  3,1410. 

• 

• 

875 


ivAurvi 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITBI 

DECILITBI 

1 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Pruvenda 

0 

Sedicinno  di  Mìsurelle,  o Pro- 

2 

3 

0 

0510 

vende  4 

9 

2 

0 

2030 

Quarto  di  Sediciani  4 

36 

8 

0 

8160 

Sacco  di  Quarti  4 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  remano  di  Sacchi  2... 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provende  4,3469. 

294 

4 

6 

5100 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Fogliettc  4 

1 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  30 

54 

6 

9 

5220 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 
te  2,1940. 

109 

3 

9 

0440 

S76 


BARIVI 


MfSURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DRCILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

MisureUa 

0 

1 

0 

2540 

Foglielta  di  Misurette  4 

0 

4 

1 

0150 

Boccale  di  Foglicttc  4 

1 

6 

4 

0613 

Mc7.zino  di  Boccali  71 

12 

3 

0 

4600 

Soma  di  Mezzini  16 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,4381. 

196 

8 

7 

3560 

TORCIA 

MISURE  LINEARI 


8TT 


Cl'BlTO 

AGRLMENSORiO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8618 

Cubito  di  Once  27 

0 

5 

0 

2699 

Canna  di  Cubiti  10 

5 

0 

2 

6991 

//  Metro  equivale  a Cubi- 
to 1,9892. 

1 

878 


l^ORCIA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AIUDl 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

9 

2 

0 

203  ' 

Quarta  di  ProTcnde  4 

36 

8 

0 

812 

Coppa  di  Quarte  4 

147 

2 

3 

250 

Rubbio  romano  di  Coppe  2 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

■ 

Provenda  1,0867. 

VINO 

- 

Foglietta 

0 

5 

5 

850 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

290 

fidnlctto  di  I^occdli  13 •••••••••• 

36 

9 

O 

220 

Barile  di  Boccali  25 

51 

3 

2 

250 

Soma  di  Barili  2 

102 

6 

4 

500 

7Z  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,7905. 

879 


NORCIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

és 

H 

DECILITRI 

1 

— « M 

H es 
y.  H 

DECIMALI 

Misuretta 

0 

0 

7 

72 

Mezza  Foglietta  diMisurette  4.. 

0 

3 

0 

90 

Foglietta  di  Mezze  Fogliette  2 

0 

6 

1 

81 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

4 

7 

24 

Caldarello  di  Boccali  8 

B Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6179. 

■ 

19 

7 

« 

7 

92 

8S0 


OTIUCOLI 

MISURE  LINE  A R I 


' PIEDE 

agbimensorio  - 

• 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

• 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619  ‘ 

i 

Piede  di  Once  12 

0 

2 

2 

• 3422 

Canna  di  Piedi  10 

2 

2 

3 

4218 

Jl  Metro  equù'aìe  a Pie- 
di 4,4758. 

1 

1 • • 
à 

1 • ■ 

> 

• 

- 

. - 

DIgitized  byGoogle 


vS84 

OTRICOLI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  l'iUOVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  Ji  Scorzi  22 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

MISURA  A.NTICA 

Quartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

Slajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

I 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubb!o  di  Rubbiatelle  2 

294 

4 

G 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

• 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo  0 Stareilo  di  Quartucci  4. 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppo,  o Sta- 
relli  4 

73 

G 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 

• 

Digitized  byGoogle 


OTRICOLI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


vi\o 

i 

1 

i 

LITRI 

DECILITRI 

1 

3 ^ 

5 e 

u 

DKCI.MALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  FoglicUc  2 

0 

9 

1 

1587 

Boctalc  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

■r 

o 

8 

5397 

Barile  di  Quartiroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarlucce  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4.. 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatclla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  , 0 Mastello  di  Cugna- 

telle  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,948. 

i 

1 

S83 


PIEDILIJGO 

MISURE  L 1 N K A R 1 


PICDB 

AGBIME^SOBIO 


Oncia. 


Piede  di  Once  10. 


Canna  di  Piedi  10. 


fi  Mitro  equivale  a Pie- 
di  2,1063. 


Bfi 

H 

M 

a 


0 


0 


I 

U3 

s 5 

Q 


0 


u 

a „ 

H £ 

Cd 

Cd 


DECIMALI 


7477 


4771 


7714 


DIgitized  byGoogle 


S84 


IMKmiACO 

MISrRE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E UQUIDI 


e 

1 

mrn 

ABIBI 

LITRI 

u 

u 

£ 

H tC 
K H 

W 

’J 

DECIMALI 

Misura 

36 

8 

0 

8130 

Quarta  di  Misure  2 

73 

G 

1 

6270 

Rul>I)io  romano  di  Qiiarlc  i.... 

294 

4 

6 

5100 

Cnìto  Litri  equivalgono  a 
Misture  2,7 1G8. 

Tl!VO 

Foglietta 

0 

5 

9 

3375 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

7 

3502 

Barile  di  Boccali  20 

47 

4 

7 

0060- 

Soma  di  Barili  2 

94 

9 

4 

0120 

Il  Litro  equivale  a Fogliei- 
la  1,6853. 

01.10 

Foglietta 

0 

5 

4 

6500 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

8 

6000 

.\Iesale  di  Boccali  6 

13 

1 

1 

6000 

Barile  di  Mesali  7 

91 

8 

1 

2000 

Soma  di  Barili  2 

183 

6 

2 

. 4000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8298. 

• 

1 

8s:ì 

POKCHIAIXO 

M J S U R E LINE  A l\  I 


•TA401.0 

AGRIMENSORIO 

METRI 

1 

UECIME- 

TRI 

CENT1.ME- 

TRI 

DECI.MAL1 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  dì  Minuti  5 

0 

0 

1 

8G19 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Stajoio  di  Palmi  5 3/4 

1 

2 

8 

4()75 

Canna  di  Slajuli  1.739130, 

uguali  a palmi  romani  10.... 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,4758. 

I 

I 

1 

886 


POUClllAI^O 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TKl 

DECIMALI 

Provenda 

0 

7 

0 

6830 

Sedìciano  di  Provende  12 

9 

2 

0 

2030 

Quarto  di  Sediciani  1 

30 

8 

0 

8120 

Mezza  di  Quarti  4 

147 

2 

3 

2500 

Ruhbio  romano  di  Mezze  2... 

294 

4 

(3 

5100 

//  ÌAtro  equivale  a Proven- 

da  1,3041. 

vino 

Foglietta 

0 

4 

6 

6224 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

le  2,1449. 

Olilo 

Foglietta 

0 

5 

4 

1280 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

6 

5115 

Mezzine  di  Boccali  51 

11 

9 

0 

8152 

Soma  di  Mezzini  16 

190 

5 

3 

0120 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,8474. 

DIgitized  by  Google 
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PORTARLI 

MISURE  LINEARI 


1 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

1 

MKTRI 

DECIME- 

TRI 

1 

b: 

5 

H 5 

H 

u 

DECIMALI 

Minulo 

0 

0 

0 

3724 

1 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  16 

0 

2 

9 

7896 

Canna  di  Piedi  10 

2 

9 

7 

8958 

n Metro  equivale  a Pie- 

di  3,3569. 

1 

» * 
ì 

' 

88S 


PORTAUIA 

MISURE  DI  CAI'AOITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  NUOVA 

LITRI 

DF.CILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

MISURA  ANTICA 

Quarluccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Slaja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarluccio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quarluccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo,  0 Siarello  di  Quartucci  4 
Quarta  di  Staja  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 

294 

4 

6 

510 

PORTARIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECl.MAU 

Foglietia 

0 

4 

o 

5793 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  25 

45 

o 

7 

9350 

Soma  dì  Barili  2 

Il  Litro  Kjutvale  a Fogliet- 
te  2,1940. 

91 

1 

o 

8700 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Mesale  di  Boccali  6 

12 

3 

1 

7280 

Soma  di  Mcsali  14 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

172 

4 

4 

1900 

890 


SCHIETI 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGIU.Mh.VSORIO 


Oncia 

Piede  di  Once  10. 
Canna  di  Piedi  10. 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,6073. 


r- 

U3 


0 

0 


£ 5 

a 


0 

3 


I 

U] 

X - 
r fc 


3 

8 

3 


DECIMALI 


8354 

3541 

5408 


DIgItized  byGoogle 


SCIIIETI 


8D^ 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Aiuni 

DEClLITiU 

1 

3 

H S 

H 

w 

DECIMALI 

PruviT.da 

5 

2 

2 

14000 

Quirl.i  (li  Provende  i 

20 

8 

8 

56000 

Sacco  o Stajo  di  Quarte  8.... 

167 

0 

8 

46000 

Dieci  Litri  equhn1g<m<)  a 

ProL'eii'la  1,9152. 

VINO 

MlSUllA  NUOVA 

• 

Foglietta 

0 

t» 

o 

0 

86070 

Mezzo  di  Fogliotte  2 

1 

0 

1 

72150 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

41311 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

86220 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

72440 

Il  Litro  equivale  a Foglìet- 

ta  1,9662. 

892 


SCIllETl 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

MlSl'KA  A.NTICA 

LITRI 

a 

u 

ili 

I 

H 2 
sr.  i_ 

ili 

V 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

2 

7089 

Mc/zo  di  Foglietle  2 

0 

8 

5 

5378 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

7 

1 

0756  • 

Soma  di  Boccali  50 

Il  Litro  equivale  a Fogl let- 
te 2,3381. 

85 

5 

3 

7803 

01.10 

Terzaruola 

23 

7 

0 

8800 

Soma  di  Terzaraole  3 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Terzaruole  5,3099. 

71 

1 

2 

6300 

DIgitIzed  by  Google 
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SCHIETI 

MISUKK  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR.  ! 

1 

ETTO- 

GRAM. 

1 

<.  « 
•o  < 

’jS  Si 
S U 

j 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

1 

Oliava 

0 

0 

0 

.1 

3,391  1 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 

l 

!l 

1 

l 

1 

i 

1 

» 

1 

; 

! 

i: 

r ■ ■ . . . 

0 

3 

2 

5,509 

1 

' l 

DIgitized  byGoogle 


si<;llai\o 

MISUltE  LINEARI 


805 


SELLAIVO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


S 

1 

1 

aridi 

èe 

H 

Zi 

H 

mm 

u 

j _ 

H ca 

X H 

decimali 

Q 

U 

Provenda  

A 

A 

A 

101 

O 

0 

Quarto  di  Provende  4.„  . 

18 

A 

0 

406 

fè 

Mezzenga  di  Quarte  2 

36 

73 

8 

6 

A 

813 

627 

Coppa  di  Mezzenerhe  2..  .. 

U 

1 

Rubbio  romano  di  Coppe  4.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgano  a 
Procende  2,1734. 

Foglietta 

0 

2 

e; 

tc 

AAH 

Boccale  di  Fogliette  4„ 

o 

2 

o 

0 

uyy 

397 

Barile  di  Boccali  20 

44 

0 

7 

940 

Soma  di  Barili  2.. 

88 

1 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

O 

ooU 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

850 

Boccale  di  Fogliette  4 . .. 

2 

2 

3 

390  1 

Caldarello  di  Boccali  10 
Soma  di  Caldarelli  8,  e Boc- 

22 

3 

3 

900 

cali  4 

187 

6 

4 

760 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905.  ^ 

1 

1 

Digitized  byGoogle 
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STRONCOI^E 


MISURE  LINEA  RI 


PALMO 

AGRIMK>SORlO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3203 

Oncia  di  Minuti  G 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  9 

2 

0 

1 

0796 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,4758. 

# 

• 

4 

DIgitized  byGoogle 


897 


STRONCOINE 

MISLTRE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

UFCILITRI 

centili- 

tri 

DECIMALI 

Provenda 

3 

0 

6 

7340 

Scorzo  di  Provende  6 

18 

4 

0 

4070 

Quarta  di  Scorzi  4 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Procende  3,2602. 

294 

4 

6 

5100 

VIKO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliettc  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8.'. 

14 

5 

8 

5307 

Barile  di  Qusrtaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  *di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Fo- 
gìielte  2,1939. 

933 

4 

6 

5456 

.*57 


DIgitized  byGoogle 


80S 

STROIVCONE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

01.10 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglielta * 

0 

5 

4 

650 

Boccale  di  Fogl ielle  4 

2 

1 

8 

eoo 

Mesalc  di  Boccali  0 

13 

1 

1 

eoo  • 

Barile  di  Mesnli  7 

91 

8 

1 

200 

Soma  di  Barili  2 

183 

e 

2 

400 

I!  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,8298. 

•1 

i 

899 

TERNI 


MISURE  LINEARI 


> PIEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

Sd 

a « 

H 

U 

DECIMALI 

Minuto ; 

0 

0 

0 

8844 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

4 

4219 

Piede  di  Once  12 

0 

5 

3 

0627  • 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,8846. 

5 

3 

0 

6268 

900 


TERNI 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


! 

ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Proveiula 

3 

2 

8 

104 

Scoizo  di  Provende  6 

19 

6 

8 

625 

Mezza  di  Scorzi  2 

39 

3 

7 

250 

Quarta  di  Mozze  2 

78 

7 

4 

500 

Rùbhio  di  Quarte  4 

Dicci  Litri  efjiiioalgono  a 
Provende  3,0478. 

314 

8 

8 

000 

Foglietta 

0 

5 

1 

325 

■1  Boccale  di  FogliCtte  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  23 

47 

2 

1 

670 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9184. 

94 

4 

3 

340 

DIgitized  by  Google 


90< 


TERNI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01,10 

j 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta..... 

0 

5 

4 

650 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

1 

8 

600 

Mcsale  di  Boccali  6 

13 

1 

1 

600 

Barile  di  Mesali  7 

91 

8 

1 

200 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8298. 

183 

6 

2 

400 

902 


TREVI 

MISURE  LINEARI 


<)03 


TUEVl 

r 

* 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

« 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

4 

6 

0 

101 

Quarto  di  Provende  4 

18 

4 

0 

406 

Mezzenga  di  Quarte  2 

36 

8 

0 

813 

Coppa  di  Mczzcngbc  2 

73 

6 

1 

627 

Rubblo  romano  di  Coppe  4... 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provende  2,1734. 

V1!«0 

• 

• 

Foglietta 

0 

o 

1 

325 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

• 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  22 

45 

1 

6 

380 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9484. 

90 

3 

2 

760 



I 


I 


j 

Digitized  byGoogle 


ao« 


TREVI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01.10 

litri 

decilitri 

CE.NTILI- 

THI 

1 / 

■ 1 I 

DECIMALI 

Uopi  iella 

0 

5 

1 ^ 

850 

Boccale  di  Foglìellc  4.  . 

2 

2 

3 

390 

Caidarello  di  Boccali  10 
Soma  di  Caldarelli  8 e Boc- 

22 

3 

3 

900 

cali  4 

Il  Litro  equivale  a Fo- 
glietta 1,7905. 

OLIVA 

187 

6 

4 

760 

'i 

Provenda 1 

3 

6 

8 

1 

081  1 

Quarta  di  Provende  5 

18 

4 

0 

40G 

Mezzenga  di  Quarte  2...  I 

36 

8 

0 

813 

1 • 1 
Coppa  di  Mezzenghe  2 I 

73 

6 

1 

627  1 

Molinata  di  Coppe  3 1^ 

Dieci  Litri  equivalgono  a I 

1 Pravtnde  2,7168.  1 

!20 

1 « 

8 

4 

881  i 

f 

I 

1 

t 

ì; 

905 


Visse 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

Ar.RIMENSORlO 

METRI 

1 

S “ 
OC 

U ^ 

1 

UJ 

DECIMALI 

O 

u 

Minuto 

0 

0 

0 

3705 

Oucia  di  Minuti  5 

t 

0 

0 

1 

S52G 

Palmo,  0 Piede  di  Once  16  3/4 

0 

3 

1 

0308 

Canna  di  Palmi,  o Piedi  15.., 

4 

6 

5 

4621 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 3,2227. 

• 

, 

• 

906 


Visse 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

ARIDI 

litri 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

UECI.V1AL1 

Ottavo  di  Coppa 

4 

6 

0 

101 

Quarto . 

9 

2 

0 

203 

Mezza  Coppa  di  Ottavi  di  Cop- 

pa  4 

18 

4 

0 

406 

Coppa  di  Quarti  4 

30 

8 

0 

813 

Rubbio  romano  di  Coppe  8.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Oliavi  di  Coppe  2,1734. 

VIAO 

Foglietta 

0 

5 

1 

320 

Boccale  di  Foglicltc  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  24 

49 

. 2 

C 

960 

Soma  di  Barili  2 

98 

*0 

o 

3 

920 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

la  1,9485. 

Olilo 

Foglietta 

0 

90 

D 

5 

850 

Boccale  di- Foglietta  4 

2 

2 

3 

390 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

900 

Soma  di  CalJarelIi  8,  o Boc- 

• 

• 

cali  4 

187 

6 

4 

760 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,7905. 

ELENCO  ALFABETICO 


90T 


DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  SPOLETO 


Spoleto Misure  in  tulio  proprie.  Tavola 

Num.  811 . 

Acquapalombo Misure  Lineari,  di  Vino  e Pesi  come 

Spoleto;  di  Aridi,  c Olio  come 
Terni. 

Acquasparta Misure  Lineari  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimensoric,  e di  Aridi 
proprie  ; di  Vino,  e Olio  coma 
Amelia.  Tav.  Num.  843. 

Agliano Segue  in  tutto  Spoleto. 

Aguzzo Misure  Lineari,  e di  Pesi,  come  Spo- 

lelo  ; Agrimensoric,  c Aridi  pro- 
prie; di  Olio  come  Terni.  Tav. 
Num.  847. 

Alviano Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 

me Spoleto  ; di  Aridi,  Vino,  c 
Olio  come  Amelia. 

Amelia Misure  Lineari  , e di  Pesi  come 

Spoleto;  di  Aridi,  Vino,  e Olio 
proprie.  Tav.  Num.  849. 

Apagm Segue  in  tutto  Spoleto. 

Appecano Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Spo- 

leto; di  Aridi  come  Calvi;  di 
Vino  come  Amelia  ; di  Olio  co- 
me Terni. 


Arezzo,  e Palazzo  . . . Segue  in  tutto  Spoleto. 


Arrone Segue  in  lutto  Terni. 

Attigliano Seguo  in  tutto  Giove. 

Bevagna Misure  Lineari,  di  Olio,  • Pesi  co- 

me Spoleto  ; Agrimensoric  , di 
Aridi,  e Vino  proprie.  Tavola 
Num.  851. 

Buonacquisto Segue  in  tutto  Terni. 

Calvi Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 


908 


lelo;  Agrinicnsoric  , e di  Olio 
proprie;  di  Aridi  come  Otri- 
coli ; di  Vino  come  Bcvagna. 
Tav.  Nuin.  853. 

Cammokò Segue  in  tulio  Spoleto. 

Campello Segue  in  lutto  Spoleto. 

Capitone Segne  in  tutto  Calvi. 

Cascia Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio  , e 

Pesi  come  Spoleto;  Agrimenso- 
rie,  e di  Aridi  proprie.  Tavola 
Num.  856. 

Casigliano Segue  in  tutto  Acquasparta. 

Caso Segue  in  tutto  Spoleto.  • 

Castagnola Segue  in  tutto  Spoleto. 

Castel  Buono Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi,  co- 

me Spoleto  ; Agrimcnsorie  , e 
di  Vino  proprie  ; di  Aridi  come 
Bevagna.  Tav.  N.  858. 

Castel  di  Lago Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  co- 

me Spoleto  ; di  Aridi,  e Olio  co- 
me Terni. 

CastkllUccio .’  Segue  in  tutto  Norcia. 

Castel  Ritaldi 

Castel  S.  Felice  .... 

Castel  S.  Giovanni  . . . • \ c • . c » . 

n ) Seguono  in  tutto  Spoleto. 

Ceroueto  ' ® * 

Cerreto • . . . 

Ceselli 

Cesi Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimensorie,  di  Aridi,  c 
Vino  proprie  ; di  Olio  come  Ter- 
ni. Tav.  Num.  860. 

Cisterna  [di  Acquasparta)  Segue  in  tutto  Spoleto. 

Civitella Segue  in  tutto  Spoleto. 

Colle  del  Marchese  ^ . Segue  in  tutto  Spoleto. 

CoLLEsciPOLi Misure  Lineari,  e di  Pesi  come 

Spoleto;  Agrimensorie,  e di  Ari- 
di proprie;  di  Vino  e Olio  come 
Terni.  Tavola  Num.  862. 

CoLLESTATE Misure  Lineari  , di  Vino  , e Pesi 

come  Spoleto;  di  Aridi,  e Olio 
come  Terni. 


909 

Coppe Misure  Lineari,  di  Vino , e Pesi  co- 

me Spoleto;  di  Aridi  come  Aguz- 
zo; di  Olio  come  Terni. 

Croce Segue  in  tutto  Spoleto. 

Fabri Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e 

di  Pesi  come  Spoleto;  di  Vino, 
e Olio  come  Trevi. 

Ferentjllo Segue  in  tutto  Spoleto. 

Finocchietto Segue  in  tutto  Stroncone. 

Fratta  {di Mónte  Falco) . Segue  in  tutto  Fnbri. 

Frattdccia Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Spoleto  ; di  Aridi,  e Vino 
come  Amelia. 

Gavelli  Segue  in  tutto  Spoleto. 

Giano Segue  in  tutto  Spoleto. 

Giove Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto ; Agrimensorie,  e di  Aridi 
proprie;  di  Vino,  e Olio  come 
Amelia.  Tavola  Num.  864. 

Gualdo  Cattaneo.  . . . Segue  in  tutto  Bevagna. 

Gdardéa Misure  Lineari,  di  Olio  e Pesi  come 

Spoleto  ; di  Aridi,  e Vino  come 
Amelia. 

Limignano  Misure  Lineari,  di  Olio  e Pesi  co- 

me  Spoleto  ; Agrimensorie,  e di 
Aridi  proprie;  di  Vino  come  Be- 
vagna. Tavola  Num.  86G. 

Lcgnano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimensorie,  di  Aridi,  e 
Olio  proprie  ; di  Vino  come  Ame- 
lia. Tavola  Num.  868. 

Macerino Misure  Lineari , c di  Pesi  come  Spo- 

leto ; di  Aridi  come  Acquaspar- 
ta;  di  Vino  come  Amelia;  di  Olio 
come  Portaria. 

Meggiano Segue  in  tutto  Spoleto. 

Messenano Segue  in  tutto  Spoleto. 

Miranda Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto ; di  Aridi  come  Collescipoli; 
di  Vino,  e Olio  come  Terni.- 

Monte  Castrilli  ....  Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 
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me  Spoleto  ; Agrimcnsorie  , e 
di  Aridi  proprie  ; di  Vino  come 
Amelia.  Tavola  Num.  870. 

Montecciiio  (rfi  Giano)  , Segue  in  lutto  Spoleto. 

Monte  Falco Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio  , c 

Pesi  come  Spoleto;  Agrimenso- 
ric,  e di  Aridi  proprie.  Tavola 
Num.  872. 

Monte  Franco Segue  in  lutto  Terni. 

Monte  Leone Segue  in  lutto  Spoleto. 

Monte  Santo Segue  in  tutto  Sellano. 

Monte  S.  Vito Segue  in  lutto  Spoleto. 

Montoro Segue  in  lutto  Narni. 

Mucciafora Segue  in  lutto  Spoleto. 

Narni Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimcnsorie,  di  Aridi,  Vi- 
no , e Olio  proprie.  Tavola 
Num.  874. 

Norcia Misure  Lineari , e di  Pesi  come 

Spoleto;  Agrimcnsorie,  di  Ari- 
di, Vino,  e Olio  proprie.  Tav. 
Num.  877. 

Orzano Segue  in  tutto  Spoleto. 

Otricoli Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto ; Agrimcnsorie,  di  Aridi, 
Vino  , e Olio  proprie.  Tavola 
Num.  880. 

Papigno  . . . ■ Misure  Lineari,  c di  Pesi  come 

Spoleto  ; di  Aridi  come  Collc- 
scìpoli  ; di  Vino,  e Olio,  come 
Terni. 

Penna Segue  in  tutto  Giove. 

PiEDiLCCO Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto ; Agrimcnsorie,  di  Aridi  c 
Vino  proprie;  di  Olio,  come 
Terni.  Tav.  Num.  883. 

PissiGNANo Segue  in  tutto  Spoleto. 

Poggio  (di  Otricoli)  . . . Segue  in  lutto  Narni. 

Poggio  [diGuardèa) . . . Segue  in  tutto  Guardèa. 

Poggio  Domo Segue  in  tutto  Spoleto. 

Poggio  Lavarino  ....  Misure  Lineari , di  Vino,  c Pesi 
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come  Spoleto  ; di  Aridi,  e Olio 
come  Terni. 

PoLENACO Segue  in  tutto  Spoleto. 

PoLiNO Segue  in  tutto  Terni. 

Ponte Segue  in  tutto  Spoleto. 

Porciiia.no Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agriniensoric,  e di  Aridi, 
proprie,  di  Vino,  e Olio,  come* 
Amelia.  Tavola  Num.885. 

PortarIa Misure  Lineari,  e di  Pesi  come 

Spoleto;  Agrimensorie,  di  Vino, 
e Olio  proprie;  di  Aridi  come 
Otricoli.  Ta-v.  Num.  887. 

PoRZANO Segue  in  tutto  Acquasparta. 

PosTiGNANO Segue  in  tutto  Spoleto. 

Preci : . . . ^ Segue  in  tutto  Norcia. 

Bocchette Segue  in  tutto  Spoleto. 

S.  Anatolia  Segue  in  tutto  Spoleto. 

San  Gemine Segue  in  tutto  Portarla. 

San  Luca Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c 

Pesi  come  Spoleto;  di  Vino,  e 
Oliva  come  Trevi. 

San  Terenziano .Segue  in  tutto  Montecaslrilli. 

San  Zenone Misure  Lineari,  di  Vino,  c Pesi  co- 

me Spoleto;  di  Aridi,  e Olio 
come  Terni. 

Scheggino Segue  in  tutto  Spoleto. 

SciiiBTi Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.800. 

Scoppio Segue  in  tutto  Spoleto. 

Sellano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c 

Pesi  come  Spoleto;  Agrimen- 
sorie, c di  Vino  proprie.  Ta- 
vola Num.  89i. 

SiSMANo Segué  in  tutto  Montecaslrilli. 

Spina  ( di  ,Campello  ).  . . Segue  in  tutto  Spoleto. 

Stroncone Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimensorie,  e di  Aridi, 
proprie  ; di  Vino  come  Otrico- 
li; di  Olio,  come  Terni.  Ta- 
vola Num.  896. 

Terni Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Spo- 
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leto;  Agrimensorie,  di  Aridi  , 
Vino,  c Olio  proprie.  Ta v.  N.  899. 

Terzo  S.  Severo  ....  Segue  in  lutto  Spoleto. 

Torre  Orsina Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  co- 

me Spoleto;  di  Aridi,  e Olio 
come  Terni. 

Trevi Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e 

Pesi  come  Spoleto,  Agrimen- 
sorie,  di  Vino  e Oliva  proprie. 
Tav.  Num.  902. 

Triponzo Segue  in  tutto  Spoleto. 

Ussita  con  Calcara  . . Seguo  in  lutto  Visso. 

Vallo Segue  in  tutto  Spoleto. 

V ASCI  ANO Segue  in  tutto  Aguzzo. 

Visso Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e 

Pesi  come  Spoleto;  Agrimen- 
sorie, e di  Aridi  proprie.  Ta- 
vola Num.  905. 


PROVINCIA 

DI 

URBINO,  E PESARO 
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MISURE  LINEARI 


Il  Braccio^  e il  Piede  sono  le  Misure  Lineari  che 
si  usano  in  questa  Provincia.  Si  distingue  il  pri- 
mo in  Braccio  da  Panno,  da  Seta,  e da  Tela  no- 
strale ; il  secondo  in  Piede  Agrimensorio,  da  Fab- 
brica, da  Legname  , da  Scavi,  ec.  Tutte  queste 
Misure  sono  variabili  nei  diversi  Comuni  di  Ur- 
bino, e Pesaro , tanto  nelle  loro  quantità  , che 
nelle  loro  suddivisioni  ; in  alcuni  luoghi  il  Pas- 
setto Romano  forma  il  Braccio,  e la  sua  metà  il 
Piede  da  Legname.  In  pochissimi  luoghi  poi  si 
usa  la  mezza  canna  mercantile  romana  per  mi- 
sura di  Lane,  Sete,  Tele,  ecc. 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  comune  misura  per  gli  Aridi  ò lo  Siajo 
quale  suole  dividersi  in  otto  Quarti,  e il  Quarto 
in  quattro  Provende.  Le  sue  suddivisioni  però 
sono  variabili,  poiché  si  trova  composto  di  due 
JUastelliy  il  Mastello  di  quattro  Quarti,  e il  Quarto 
di  otto  Coppe  ; e per  conseguenza  in  Urbino,  lo 
Stajo,  è di  Litri  167,0846  ; ed  in  Pesaro,  che  si 
compone  di  Toppi  sei,  o di  Bernarde  dodici  , é 
di  Litri  170,3590  ; e lo  stesso  dicasi  di  altri  Co- 
muni. 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO, OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Per  misurare  questi  generi  si  usa  la  Foglietta, 
il  Boccale,  il  Barile,  e la  Soma  ; e siccome  la  mi- 
sura antica  della  Foglietta  pel  Vino  era  molto 
• varia,  ed  arbitraria  in  più  Comuni  di  questa  Pro- 
vincia, così,  per  ordine  governativo,  se  ne  sostituì 
iina  nuova,  che  ò di  Litri  0,508607  per  cui  il 
Litro  equivale  a Foglietta  1,9662. 

Questa  nuova  misura  si  ò presentemente 
adottata  in  tutta  la  Provincia.  Notata  adunque 
nei  capoluoghi  Urbino  e Pesaro , si  è omessa 
nelle  altre  Tavole  nelle  quali  si  riporta  solamente 
l’antica  misura  , e il  suo  rapporto  colla  misura 
metrica. 

L’Olio  si  vende  a peso  , e pochissimi  sono 
quei  Comuni,  in  cui  si  fa  uso  della  Foglietta  e 
Quartuccia. 

PESI 


La  Libbra  romana  è poco  usata  in  questa 
Provincia. 

Il  peso  detto  Libbra  si  divide  in  dodici  Once 
e dicesi  Libbra  comune  j e in  alcuni  luoghi  si  fa 
uso  della  Libbra  grossa,  composta  di  Once  18, 
o 24.  La  Libbra  comune  è variabile  in  molti 
territori,  per  cui,  per  esempio,  in  Urbino  il  Chi- 
logrammo equivale  a Libbre  3,093609 
in  Pesaro  » 3,072100 
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in  Gubbio  » 2,996316 

in  Monte  Maggiore  » 3,158751 

in  Senigallia  » 2,969811 

Benché  le  difterenze  non  siano  notabili,  nul- 

ladimeno  nei  grandi  Pesi  possono  diventar  sen- 
sibili, come,  per  esempio,  in  100  Chilogrammi , 
o Quintale j in  1000  Chilogrammi,  o nella  così 
detta  Tonnellata.  Questa  corrisponde  a libbre  ro- 
mane  9249,  2,  e sarebbe 

di  Libbre  3093,  6 di  Urbino 
3034,  1 
2996,  3 
3158,  7 
9269,  8 

colla  differenza  fra  la  massima,  e la  minima  di 
Libbre  209,5. 


» 

» 

» 

» 


di  Pesaro 
di  Gubbio 
di  Monte  Maggiore 
di  Senigallia 


Nelle  contrattazioni  adunque  di  quelle  merci 
che  sogliono  vendersi  a peso  ; di  quelle  che  nelle 
Dogane  pagano  un  Dazio  in  ragione  del  peso,  dc- 
vesi  con  cautela  avvertire  alle  differenti  Libbre  - 
con  cui  si  pesano.  L’Olio,  come  si  disse,  si  vende 
a peso,  ed  è perciò  che  nel^e  Tavole  si  è dovuto 
notare  il  peso  di  un  Litro  a norma  della  Libbra 
comune  locale,  e a norma  della  Libbra  grossa  di 
Once  18,  o 24. 

Questa  differenza  nelle  Misure  , e Pesi  di 
questa  Provincia , basta  essa  sola  a dimostrare 
quanto  sia  necessaria,  e utile  la  provvida  dispo- 
sizione del  Governo  Pontificio  d*  introdurre  nel 
suo  Stato  la  desiderata  uniformità  delle  Misure, 
e Pesi. 
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BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio  da  Panno 

0 

6 

5 

15905 

Jl  Metro  equivale 
do  1,5347. 

a Brac- 

BBACCIO 

DA  SETA 

Braccio 

0 

5 

9 

57395 

Il  Metro  equivale 
do  1,6786. 

a Brac-' 

BBACCIO 

DA  TELA 

Braccio 

0 

7 

0 

16669 

Il  Metro  equivale 
do  1,4252. 

». 

a Brac- 

PISBB 

AGRIMENSORIO 

Oncia 

0 

0 

3 

83540 

Piede  di  Once  10.... 

0 

3 

. 8 

35410 

Canna  di  Piedi  10... 

3 

8 

3 

54080 

Il  Metro  equivale 
di  2,6073. 

a Pie- 

920 

URBINO 


MISURE  LINEARI 
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URBINO 

MISUBE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

i 

LITRI  ! 

1 

1 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Provenda 

5 

2 

2 

14000 

Quarta  di  Provende  4 

20 

8 

8 

56U00 

Sacco,  0 Slajo  di  Quarte  8... 

167 

0 

8 

46000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,9152. 

▼IMO 

MISURA  NUOVA 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

0 

1 

72150 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

86220 

Soma  dì  Barili  2 

81 

3 

7 

72440 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,9662. 

* » 
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MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


irixo 

MISUaA  ANTICA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

2 

76890 

Mezzo  di  Foglìcttc  2 

0 

8 

5 

53780 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

7 

1 

07560 

Soma  di  Boccali  50 

85 

5 

3 

78030 

fi  Litro  equivale  a Fogliet- 

le  2,3381. 

OLIO 

Teizarola 

23 

7 

0 

88000 

Soma  di  Terzarolo  3 

71 

1 

2 

63000 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Terxarole  4,2180. 

• 
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PESI 

MERCANTILI 

■ ' 

CUILOGR. 

1 • 
o s 

H < 
H ta 

u c 

DECA- 

GRAM. 

1 

grammi 

E 

DECIMALI 

Oliava  

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,509 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0721. 

. • 

« 

1 

- 

• 

• 

im:sauo 

MISURE  LINEARI 
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■BACCI* 

DA  TELA  E FETTUCCE 

METRI 

DECI.ME- 

Tlil 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

G 

3 

07428* 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5854. 

\ 

ì 

1 

) 

IHEUEA  CAMMA 

1 

ROMANA 

Mezza  Canna 

0 

9* 

9 

i 

coooo  i 

U Metro  equivale  a Mez- 
za Canna  1,0010. 

! 

1 

1 

1 

1 

PIEDE 

< 

• 

AGRIHENSOBIO 

Minuto 

0 

0 

0 

1 

58020 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

2 

90110 

Piede  di  Once  12 

0 

< 

3 

• 

4 

81350 

Canna  di  Piedi  15 

5 

2 

2 

20250 

Jl  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,8724. 

1 

925 


PESARO 

AfISCRE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Goraina.. 

0 

7 

0 

98000 

Bernarda  di  Gomme  20 

14 

1 

9 

65000 

Toppo  di  Bcrnarde  2 

28 

3 

9 

31000 

Sacco,  0 Stajo  di  Toppi  6.... 

170 

3 

5 

90000 

Il  Litro  equivale  a Comi- 

na  1,4088. 

1 

1 

Tino 

MISURA  NUOVA 

' 

FoKÌiella 

0 

5 

0 

86070 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

0 

1 

72150 

Boccale  di  Mezzi  2 . 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

86220 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

72440 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,9662. 

DIgitized  byGoogle 


PESARO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VIMO 

MISURA  ANTICA 

LITRI 

DECILITRI 

centili- 

tri 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

3 

6 

25000 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

7 

2 

50000 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

4 

5 

00000 

Barile  di  Boccali  24 

34 

8 

0 

00000 

Soma  di  Barili  2 

Il  Lìtrò  equivale  a Fogliet- 
te 2,7586. 

69 

6 

0 

00000 

OLIO 

Foglietta 

0 

3 

6 

01990 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

4 

07976 

Mezzo  Quartarolo  di  Libbre  9.. 

3 

2 

3 

76200 

Quartarolo  di  mezzi  Quarta- 

roli  2 

6 

4 

7 

52500 

Barile  di  Quartaroli  6 

38 

8 

5 

15300 

Soma  di  Barili  2 

77 

7 

0 

30700 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,7775. 

PESARO 

MISURE  DI  PESI 
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PESI 

MERCANTILI 

CllILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

2 

7 

i 

Libbra  Anconitana  di  Once  12 

0 

3 

2 

9,5825 

Libbra  Mezzana  di  Once  18.. 

0 

4 

9 

4,3737 

Libbra  Grossa  di  Once  24.... 

0 

6 

f) 

9,1  G5 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  di  Once  12.  3,0341. 

dì  Once  18.  2,0227. 

■ di  Once  24.  1,5170. 

1 
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APECCHIO 

MISURE  LINEARI 


!)2'J 

APECCIIIO 

MISURE  Ul  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


j ' — — - - 

aridi 

! IHlll 

i : 

DECILITRI 

! 

CKNTILI-  ' 

i 

TRI  1 

DECIMALI 

Coppa 

4 

0 

9 

8900 

Mina  di  Coppe  71 

30 

7 

4 

2500 

Slajo  di  Mine  2 

61 

4 

8 

4900 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,4o97. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Fogl  iella 

0 

6 

8 

4300 

Boccale  di  Foglietie  4 

2 

7 

3 

7200 

Soma  di  Boccali  32 i 

88 

9 

5 

9000 

Soma  di  Barili  2 

88 

9 

5 

9000 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,4614. 

OLIO 

• ■ 

Quarluccia 

0 

0 

9 

2610 

Mezza  Libbra  di  Quartucce  2. 

0 

1 

8 

5220 

Libbra  di  Mezze  Libbre  2 

0 

3 

7 

0140 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,6995. 

1 p ... 

930 


APECCUIO 

MISURE  DI  PESI 


PE»1 

MERCANTILI 

ClIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DKCA- 

GRAM. 

1 

, GRAMMI  1 
B 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3...'. 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Mìgliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

//  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano..,.. 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  dì  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  - 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

DIgitized  by  Google 


93^ 

AUDITORE 


MISURE  LINEARI 


1)32 


aldìtoue 


misure:  di  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


* 

S 

5 

H 

2 — 

DECIMALI 

M 

e 

a 

1 

f-> 

» 

1-9 

U 

U 

Q 

^ £ 
S5  H 

09 

U 

Provcoda 

5 

1 

2 

5510 

Quarto  di  Provcnde  4 

20 

5 

0 

2040 

Soma  di  Quarti  8 

164 

0 

1 

6320 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
j Provenda  1,9510. 

• 

VISO 

MISURA  ANTICA 

|> 

|l 

Foglietta 

0 

4 

8 

9550 

Roccale  di  Fogliette  4 

1 

9 

5 

8210 

Soma  dì  Boccali  50 

Jl  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,0427. 

97 

9 

1 

0500 

e 

M 

e 

1 

1 

: Libbra  di  Once  24 

0 

6 

8 

9210 

Soma  di  Libbre  100 

68 

9 

2 

0800 

Il  Litro  equivale  a Lih~ 
1 bra  1,4509. 

1 j 

933 

AUDITORE 

MISURE  DI  PESI 


rasi 

MERCANTILI 

o 

d 

^ % 

H < 
H « 

6 ? 
M tu 

grammi 

E 

a 

u 

M ti) 

a a 

decimali 

OUava 

0 

0 

0 

Of^OO 

Oncia  di  Ottaye  8 

0 

0 

0 

2 

6,285 

5,416 

Libbra  dì  Oncc  12 

3 

1 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,1705. 

' ■ 

- 

• 

DIgitized  byGoogle 


934 


BAUCIII 

MISURE  LINEARI 


BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

0 

6 

5 

58073 

Il  Metro  equivale  a 

Brac- 

do  1,5248. 

« 

MEZZO  braccio, 

0 PIEDE  DA  LEGNAME 

. 

0 

.3 

2 

79036 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  3,0497. 

PIEDE 

ACRIMENSORIO 

Mezzo  Piede 

0 

1 

5 

82570 

0 

3 

1 

65140 

Canna  divPiedi  10 

3 

1 

6 

51420 

Il  Metro  equivale 

a Pie' 

di  3,1595. 

PIEDE  . 

da  fabbrica 

0 

3 

5 

47928 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,8185. 

935 


BARCHl 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


- 

tf  * 

ABIDI 

efi 

H 

ij 

u 

H 

O 

mm  M 

H et 
K H 
M 
U 

DECIMALI 

Pro venda 

8 

3 

5 

420 

Coppa  di  Provende  4 

33 

4 

1 

690 

Rubbio  di  Coppe  8 

267 

3 

3 

540 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,5069. 

TlSO 

MISURA  ANTICA 

Fn(r1ÌAttfl 

0 

6 

Q 

798 

aF 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

7 

9 

195 

Soma  di  Boccali  50 

139 

5 

9 

770 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4327. 

01.10 

Libbra 

0 

3 

6 

360 

Soma  di  Libbre  100 

36 

3 

6 

000 

Il  Litro  equivale  a Lib^ 
óre  2,7503. 

93G 


BARCUI 

MISURE  DI  PESI 


DIgitized  by  Google 


937 

BELFORTE 


MISURE  LINEARI 


lì 

I PASSETTO  nOMAXO 

i O BRACCIO  MERCANTILE 

METRI  ! 

1 

DECIME-  j 

TRI  1 

1 

a - 

H « 
« ^ 
Uì 
VJ 

1 

t 

DECIMALI  ! 

1 

ii 

Braccio 

0 

6 

7 

1 

02654 

Il  Metro  equivale  a 
rio  1,4921. 

BraC” 

CANNA 

ARCHITETTONICA  ROMANA 

Canna 

2 

2 

3 

42182 

Il  Metro  equivale  a 
na  0,4776. 

Cari- 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Piede 

0 

5 

5 

85540 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

55450 

Il  Metro  equivale  a 
de  1,7903. 

Pie- 

♦ 

• 

PIEDE 

'DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

7 

51327 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,9841. 

Pie- 

- 

DIgitized  byGoogle 


03S 


BELFORTE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1) 

ARIDI 

• 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

3 

7 

6 

74 

Quarto  di  Coppe  6 

22 

6 

0 

48 

Sacco  di  Quarti  8 

180 

8 

3 

83 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,0543. 

Tilt* 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

3 

56 

• 

Mezzo  di  Foglielte  2 

1 

2 

7 

12 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

5 

4 

.24 

Barile  di  Boccali  16 

40 

6 

7 

84 

Soma  di  Barili  2 

.81 

3 

5 

68 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,5733. 

ouo 

Libbra  comune 

0 

3 

7 

04 

Il  lÀtro  equivale  a Lift- 

bre  2,6997. 

1 

039 

BELFORTE 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100.... 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

n Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

^ * 

% 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

• 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  byGoogle 


940 

BOliGOPACE 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

2198 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 * 

2 

6380 

l*iede  di  Once  12 

0 

3 

1 

6514 

C.inna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

5142 

//  Metro  equivale  a Pie- 

• 

di  3,1595. 

, • 

- 

941 


BORGOPACE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

1 

' LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

3 

6 

0 

800 

Quarta  di  Coppe  12 

43 

2 

9 

500 

Sacco  di  Quarte  4 

173 

1 

8 

010 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,7716. 

VINO 

■ 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

8 

089 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

7 

2 

358 

Barile  di  Boccali  20 

54 

/ 4 

7 

170 

Soma  di  Barili  2 

108 

9 

4 

340 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

t 

la  1,4687. 

OLIO 

Libbra  comune  locale 

0 

3 

6 

860 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

óre  2,7130. 

• 

BORGOPACE 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

SIERCANTILl' 

Ottava 

Oncia  di  Ottave  8 

Libbra  di  Once  12 

n Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9640. 


ClIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

0 

0 

0 

3,514 

0 

0 

2 

8,115 

0 

3 

3 

7,384 

• 

943 


CAGLI 

MISURE  LINEARI 


944 


CAGLI 

MISLRE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


i 

1 

Amili 

LITRI 

DECILITRI 

1 

H 5 

A H 

DECIMALI 

Proveiilìa *. 

3 

8 

3 

70  • 

1 

Quarto  di  Provende  8 

30 

6 

9 

00 

Soma  di  Quarti  8 

( 

215 

5 

6 

70 

! Dicci  Litri  equivalgono  a 

Provende  2,60G2. 

• 

VINO 

i MISURA  ANTICA 

• 

Foglietta 

0 

5 

. O 

50 

Boccale  di  Foglictle  ì 

2 

2 

2 

25 

Barile  di  Boreali  25 

55 

o 

6 

25 

! Soma  di  Barili  2 

111 

1 

2 

50 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta J,7999. 

01.10 

i 

Mc/zo 

0 

3 

3 

40 

i Misuretta  di  Mezzi  2 

I 

0 

6 

6 

90 

' Libbra  di  Misurettr  8 

0 

5 

0 

20 

I 

j Boccale  di  Libbre  4 

2 

2 

0 

80  • 

j C.blarello  di  Boccali  8 

17 

0 

G 

41» 

i II  Liro  equivale  a Lih- 

! ira  1,8110. 

i 

i 

CAGLI 

MISURE  DI  PESI 


915 


Digitized  byGoogle 


946 


CARDA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMBNSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

2 

7250 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

2 

7000 

Canna  di  Piedi  9 

2 

9 

4 

3000 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  3,0581. 

• 

i 

^=SSHS^=^ T- 

• 

947 


CARDA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

centili- 

tri 

DECIMALI 

Coppa 

4 

1 

4 

091 

Quarto  di  Coppe  8 

33 

1 

2 

733 

Stajo  di  Quarti  2 

66 

2 

5 

465 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

* 

1 

Coppe  2,4119. 

VINO 

1 

1 

MISURA  ANTICA 

» 

Foglietta 

0 

6 

8 

430 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

7 

3 

720 

Soma  di  Boccali  321 

88 

9 

m 

D 

900 

Soma  di  Barili  2 

88 

9 

5 

900 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,4614. 

• 

OLIO 

Quartuccia 

0 

0 

9 

261 

Mezza  Libbra  di  Quartuccie  2.. 

0 

1 

8 

522  . , 

Libbra  di  mezze  libbre  2 

0 

3 

7 

044 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2^6995. 

CARDA 

MISURE  DI  PESI 


948 


‘ PESI 

MERCA>T1LI 

1 

0 a 
< 

1 » 

ETTO- 

GRAM. 

1 

< 

U fiS 

a u 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3. 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano... 

• 0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

949 

CASTEL  JVLOVO  ( di  Auditore  ) 
MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

ce 

1 

u 

1 

u 

S ~ 

DA  PANNO 

H 

U 

S 

£ OS 

w H 

oa 

Q 

«C  ^ 

w 

u 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

8 

09806 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,4685. 

Brac~ 

BRACCIO 

DA  SETA 

Braccio 

0 

0 

3 

62515 

Il  Metro  equivale  a 

Brac- 

do  1,5717. 

/ 

BEZZO  BRACCIO 

* 

1 O PIEDE  DA  FABBRICA 

Piede . 

0 

3 

4 

04903 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,9370. 

1 

Pie- 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Piede 

0 

o 

85540 

55450 

Canna  di  Piedi  10 

5 

8 

Il  Metro  equivale  a 
i de  1,7903. 

Pie- 

1 

DIgitized  byGoogle 


050 


CASTEL  I^L’OVO  f di  Audilore  ) 

MISURE  DI  CArACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

misera  mova 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

5 

2 

2 

14 

Quarta  di  Pro  vende  4 

20 

8 

8 

56 

Sacco  o Stajo  di  Quarti  8.... 

1G7 

0 

8 

46 

Dieii  Litri  equivalgono  a 

I Provenda  1,9152. 

MISERA  ANTICA 

Bcrnarda 

11 

7 

2 

71 

Quarta , o Casella  di  Remar- 

de  3 

46 

9 

0 

83 

1 Sacco  di  Quarte  o Caselle  4. 

1 \ 

187 

6 

3 

32 

t ; 

Cento  Litri  equivalgono  a 

! Bernarde  8,5273. 

t ... 

1 

95< 


CASTEL  NUOVO  ( di  Auditore  ) 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


H VINO 

1 MISURA  ANTICA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Terzetto 

0 

3 

^9 

650 

Mezzo 

0 

5 

9 

470 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

1 

8 

950 

Barilotto  di  Boccali  16 

19 

0 

3 

300 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

600 

Soma  di  Barili  2 

76 

1 

3 

200 

Il  Litro  equivale  a Mez- 

zo  1,6815. 

OLIO 

* 

Libbra  di  Once  24,  io  1/2, 

0 

7 

m 

O 

498 

1/4,  1/8 

Cinquino  di  Libbre  5 

3 

7 

7 

490 

Metro  di  Cinquini  5 

18 

8 

7 

450 

Soma  di  Metri  4 

75 

4 

9 

800 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

óra  1,3245. 

’ 

952 


CASTEL  NUOVO  ( di  Auditore  ) 

MISLKK  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILO- 

GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,599 

Olirla  (li  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,793 

Libbra  comune  di  Once  12.. 

0 

3 

4 

5,5150 

Libbra  mezzana  di  Once  18.. 

0 

5 

1 

8,2734 

Libbra  grossa  di  Once  24 

0 

6 

9 

1,0312 

Il  Chiìo'irammo  equivale  a 

. 

Libbre  ili  Once  12  2,8942. 

di  Oncc  18  1,929.5. 

di  (hce2ì  1.4471. 

• 

FANO 

MISL'HE  lineari 


953 


BRACCIO 

a 

1 

1 

u 

» _ 

H 

S 

DECIMALI 

DA  TELA 

(k3 

s 

U H 
U 

o 

ta 

u 

Braccio 

0 

C 

3 

07428 

n Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5854. 

‘ 

MEZZA  CANNA  ROMANA 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Il  Metro  equivale  a Mezza 
Canna  1,004. 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Oncia 

0 

0 

4 

00260 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

8 

03150 

Canna  di  Piedi  10 

4 

8 

0 

31490 

^ Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,0819. 

PIEDE  DA  FABBRICA 
E LEGNAME 

Piede 

0 

3 

5 

37203 

n Metro  equivale  a Pie- 
de 1,3894. 

954 


PAINO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

( Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Ruhbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,1402. 

vino 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

4 

6 

710 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

6 

840 

Barile  di  Boccali  24 

44 

8 

4 

280 

Soma  di  Barili  2 

89 

6 

8 

560 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

te  2,1409. 

‘ 

01.10 

Foglietta 

0 

3 

8 

308 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

5 

225 

Quartarolo  di  Boccali  6 

8 

à 

1 

350 

Soma  di  Quartaroli  8 

69 

7 

0 

800 

Il  Metro  equivale  a Fogliet- 

te  2,6104. 



FANO 

MISURE  DI  PESI 


955 


rEm 

MERCANTILI 

ClIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

Denaro 

0 

0 

0 

Ottava  dì  Denari  3 

0 

0 

0 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

H Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0342. 

• 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

1,144 

3,433 

7,4652 

9,5825 


95G 

FOSSOMBRONE 


MISURE  LINEARI 


BKACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

5 

58073 

Il  Metro  equivale  a lìrac- 

rio  1,5248. 

Piene 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

21980 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

O 

•irf 

03800 

Piede  di  Oncc  12 

0 

3 

1 

65140 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

51420 

n Metro  equivale  a 

Pie- 

di  3,1595. 

PIEDE  DA  FABBUICA 

, 

E LEGNAME 

Piede 

0 

3 

3 

51035 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,9841. 

PIEDE 

DETTO  DI  CAMPIDOGLIO 

Piede 

0 

3 

2 

22572 

//  Metro  equivale  a 

Pie- 

dt  3,1031. 

• « 

957 


F0880xMBK0i\E 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E élQUIDI 


\ 

AniDi 

LITRI 

H 

G 

t 

■m* 

a _ 

H a 
iC  H 

u 

DECIMALI 

. . 

a 

Bcrnarda 

8 

0 

9 

000 

Coppa  di  Provende,  o Ber- 
narde  4 

34 

7 

C 

000 

i 

Sacco  di  Coppe  5 

173 

« 

8 

0 

000 

Rubbio  di  Coppe  8 

278 

0 

Q 

000 

o 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Bernarda  1,1508. 

VIMO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

9 

230 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

6 

910 

Soma  di  Boccali  40 

94 

7 

G 

400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6883. 

( 


DIgitized  by  Google 
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FOSSOMBRONE 

MISt'Rj^  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  *E  LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Misurclla 

0 

0 

4 

479 

Qunrtuccio  di  Misurclle  2.... 
Libbra  di  OncQ  12  di  Quar- 

0 

0 

8 

958 

lucci  4 

0 

3 

5 

832 

Libbra  grossa 

0 

4 

1 

345 

Fiola  di  Libbre  grosse  13.... 

5 

3 

7 

480 

Fiola  di  Libbre  sottili  15 

5 

3 

7 

480 

Campione  di  Fiole  2 

Il  Litro  equivali  a Lib- 
bre di  Once  12.  2,7908. 

a Libbre  grosse  2,4187. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Fiola  di  Libbre  13  grosse^  e 
a Fiola  di  Libbre  15  sotti- 
li 1,8605. 

é 

10 

7 

4 

960 

\ 

Digitized  byGoogle 


FOSSOMIU<OI>fE 

MISURE  DI  PESI 


95'.) 


PESI 

MERCANTILI 

tc 

a 

o 

tm 

G 

1 • 
H ^ 

H gg 

U3  o 

DECA- 

GRAM. 

GRAM.MI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,416 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,332 

Libbra  grossa  di  Once  13  7/8 

0 

3 

7 

8,430 

Ottava 

0 

0 

0 

3,416 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

,7,332 

« 

Libbra  locale  di  Once  12 

0 

3 

2 

7,970 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  grosse  di  Once  13  7/8 
2,6425; 

o Libbre  locali  di  Once  12, 
3,0491. 

FRATTE 


misure;  lineari 


BRACCIO 

MEUCANTILE 

METRI 

£ K 
O H 
Cd 

a 

CENTLME- 

TRI 

DECIMALI 

Ri’accio 

0 

0 

5 

58073 

Il  Metro  eqtiicale  a 
eh  1,5218.  • 

lìrac- 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Mezzo  Piede 

0 

1 

5 

82570 

Piede 

0 

3 

1 

65140 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

51420 

Il  Metro  equivale  a 
di  3,1595. 

Pie- 

PIEDE 

DA  FABBRICA 

Piede 

0 

3 

4 

68500 

Il  Metro  equivale  a 
di’  2,8830. 

Pie- 

PIEDE 

DÀ  LEGNAME 

Piede 

0 

4 

0 

02625 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,4984. 

Pie- 

' 

96^ 


FRATTE 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Bernarda 

8 

6 

9 

000 

Coppa  di  Provende  o Bernar- 

de  4 

34 

7 

6 

000 

Sacco  di  Coppe  5 

173 

8 

0 

000 

Rubbio  di  Coppe  8 

278 

0 

8 

000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Bernarda  1,1508.. 

vnvo 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

7 

8 

010 

Boccale  di  Fogliette  4 

3 

1 

2 

040 

Soma  di  Boccali  50 

156 

0 

2 

900 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

• 

ta  1,2818. 

01.10 

■ 

Libbra  in  1/2,  1/4, 1/8 

0 

3 

5 

562 

n Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,8120. 

1 

6i 


Digitized  byGoogle 
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FRATTE 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

1 • 
o s 

kj  < 

<!>  si 

-<  a 

C_3  ^ 

GRAMMI 

MERCANTILI 

= (è 

a 

H ce 
u u 

U pg 

a 5 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,509 

i7  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 

# 

• 

9G3 

FROI\TOi\E 

MISURE  LINEARI 


PIEDB 

AGRIMENSORIO 
MISURA  NUOVA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3491 

Oncia  di  Minuti  $ 

0 

0 

2 

7925 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

5103 

Canna  di  Piedi  9 

é 

3 

0 

1 

5927 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9842. 

- 

MISURA  ANTICA 

' 

Piede 

0 

3 

3 

5103 

Canna  di  Piedi  15 

5 

0 

2 

6545 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9842. 

1 

« 

. 

% 

DIgitized  by  Googls 
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FRONTONE 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


* 

LITUI 

DECILITRI  j 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  12 

• 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,1402. 

280 

6 

4 

8000 

Provenda 

3 

8 

3 

7000 

Qaarta  di  Provende  8 

30 

6 

9 

6000 

Soma  di  Quarti  8 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provende  2,6062. 

• 

. 

245 

5 

t 

6 

7000 

Digitized  byGoogle 


965 


\ 


FIIOATOINE 

MISURE  DI  CAPAUTA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

MlSUnA  ANTICA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

5 

560 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

' 2 

250 

Barile  di  Boccali  25 

55 

5 

6 

• 250 

Soma  di  Barili  2 

111 

1 

2 

500 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,7998. 

OLIO 

• 

Libbra  locale 

0 

3 

7 

439 

U Lttro  equivale  a Lib- 

bre  2,6710. 

• 

• * 

- 

' 

906 


IUONTO]>JE 

M I S L U E DI  PÉSI 


5 


PK»1 

MKRCANTILI 

CIIII.OGR. 

1 j 
o 2 

t:  S 

W 

< R 
o •< 
u efi 
£ U 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  <li  2Ì/2-4 

0 

0 

0 

0,04900 

DtMiarn  <iì  Grani  

0 

0 

0 

1,177 

1 Ottav.»  (li  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

j Oncia  (li  Olla  ve  8 

0 

0 

2 

8,256 

I.ihbra  di  Once  12... 

0 

3 

3 

9,07185 

(Quintale  di  Idbbre  100. 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  dì  Libbre  1000 

330 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  0/icell,5. 

• 

PE«1 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

1 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

ISOLA  DI  FANO 

MISURE  LINEARI 


90T 


PIEDE 

AGRIMENSOBIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMAJLI 

Oocia 

0 

0 

4 

0026 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

8 

0315 

Canna  di  Piedi  10 

n Metro  equivale  a Pie- 

4 

8 

0 

3149 

r 

di  2,0820. 

» 

• 

• 

1 

« 

* 

■ 

■ 

968 


ISOLA  DI  FANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDl 

LITRI 

j DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  dì  Proveodc  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

. Dieci  Litri  equivalgono  a 

Drocenda  1^1402. 

VIMO 

MISinA  ANTICA 

Fo^liella 

0 

5 

4 

059 

Boccale  di  Foglictle  4 

2 

1 

6 

239 

Soma  dì  Boccali  40 

86 

4 

9 

580 

• 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,8498. 

Olito 

- 

Fiola 

5 

3 

3 

450 

Campione  dì  Fiele  2 

10 

6 

6 

900 

Soma  di  Campioni  6 1 

69 

3 

4 

350 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Fiola  1,8746. 

969 

ISOLA  DI  FANO 


MISURE  DI  PESI 


PE«1 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 

0 

3 

2 

5,509 

Digitized  byGoogle 


970 


GUBBIO 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

H 

1 

w 

S M 

zL_t€ 

1 

(d 

* _ 

DECIMALI 

DA  TELA 

b3 

S 

'■J  H 
U 

H £ 
Cd 

fi 

U 

Braccio 

0 

6 

4 

07273 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5607. 

IflKZZA  CAMKA 

ROMANA 

Mezza  Canna 

0 

9 

9 

60000 

Il  Metro  equivale  a Mezza 
Canna  1,004. 

■ 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

MISURA  ANTICA 

Oncia 

0 

0 

2 

72500 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

2 

70000 

Canna  di  Piedi  9 

2 

9 

4 

30000 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,0581. 

GUBBIO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

A G R I Al  E N S 0 R 1 0 
MISURA  NUOVA 

METRI 

DECIAIE- 

TRI 

CENTIME  ■ 
TKI 

1 

DECIMALI  j 

1 

1 

Oncia 

0 

0 

3 

1 

23960 

Piede  di  Once  10 

0 

3 

2 

39620 

Canna  di  Piedi  10 ; 

3 

2 

3 

96160 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  3,0868. 

PIEDE 

• 

DA  FABBRICA  E DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

2 

22572 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  3,1031. 

< 

1 

• 

• 

972 


GUBBIO 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMAI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

0 

8 

2 

22 

Tcrzelto  di  Scodelle  5 

4 

1 

1 

10 

Quario  di  Terzetti  4 

16 

4 

4 

41 

Coppo  di  Quarti  2 

32 

8 

8 

83 

Mina  dì  Coppi  2 

65 

7 

7 

67 

Sacco  di  Mine  2 

131 

5 

5 

34 

Rubbio  di  Saccbi  2 

263 

0 

68 

Il  Litro  equivale  a Sco- 

della  1,2163. 

VllVO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

0 

14 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

5 

58 

Soma  di  Boccali  48 

98 

6 

7 

70 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,9944. 

973 


GUBBIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

centili- 

tri 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

4 

51 

Quarto  di  Ottave  2 

1 

0 

0 

9 

03 

Mezza  di  Quarti  2 

0 

1 

8 

07 

Libbra  di  Mezze  2 

0 

3 

6 

.14 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,7671. 

f 

t 

• 

» 

974 

GUBBIO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

C S 
H < 
H SS 

M a 

Jr  si 

a < 

X es 

a <£ 

grammi 

E 

DECIMALI 

OUava 

0 

0 

0 

1 

3.Ì47  i 

Oncia  di  Ollavc  8 

0 

0 

2 

7,575  i 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

0,8018 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3.0230. 

• 

i 

I 

- » ■ — - 

ISOLA  FOSSARA 

MISURE  LINEARI 


07  i 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECLMALI 

Oncia  

0 

0 

3 

2396 

Piede  di  Once  10 

0 

3 

2 

3962 

Canna  di  Piedi  10 

3 

2 

3 

9616 

R Metro  equivale  a Pie- 

di  3,0868 

• 

■ 

. 

976 


ISOLA  FOSSARA 


MISURE  DI  CAPAOTA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 ABIIII 

l 

1 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 
• THI 

DECIMALI 

Scodella 

0 

8 

2 

220 

TerzcUo  di  Scodelle  5 

4 

1 

1 

100 

Quarto  di  Terzetti  4 

16 

4 

4 

410 

Coppo  di  Quarti  2 

32 

8 

8 

830 

Mina  di  Coppi  2 

65 

à 

7 

670 

Sacco  di  Mine  2 

131 

5 

5 

340 

Rubbio  di  Sacebi  2 

263 

1 

0 

680 

Il  Litro  equivale  a ScodeU 

la  1,2163, 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

1 

390 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

580 

Soma  di  Boccali  50 

100 

2 

« 

7 

900 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1 ,9459. 

V 


* » 


■977. 


ISOLA  FOSSARA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


tu 

H 

>L 

d « 

* 'ili  ' * ^ 

Olilo 

H 

u 

u 

a 

H ee 
■ z H 
su 
u- 

DECIMALI 

Ottava..'. .' 

0 

0 

4 

.510 

• t 

* V*  * 

Quarta  di  Ottave  2 

0 

e 

9 

030  ' 

Mezza  di  Quarte  2 

0 

1 

8 

070 

» 

Libbra  di  Mezze  2 .' 

0 

3 

6 

t • 

140 

-,  4 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,7671. 

. V 

• 

• .% 

• 

• s 

^ • 

• 

♦ .«.V 

% 

• - .V  • 

• 

1. 

».  ^ 

' * - • * -• 

' 

- 

• * * • » # 

r ■ >r  • ‘ 

• ' . 

. 

< 

.*•  » V * * 

• . . . ' ' ■ ■ - « 

• 

• * * r 

* 

.■  • 

. 

• 

• 

. 

• 

• 

- 

' 

9 • 

• 

/ 

- 

- «• 

' ' ' ■ 

62 
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ISOLA  FOSSARA 


MISURE  DI  PESI 


- . 

PESI 

MERCANTILI 

(S 

u 

o 

u 

u 

ETTO- 

GRAM. 

1 

< * 
u < 
u -ee 
a 

GRAMMI ' 
E 

DECIMALI 

Ottava 

ò 

0 

0 

3,447 

V 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,575 

• Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

0,8018 

Il  Chilogramtng  equivale  a 

Libbre  3,0230. 

• 

• 

« V 

- 

• 

' 

r 

« 

• 

0 ’ , 

• ^ 

\ 

* « 

• * ^ t 

- V * 

; 

V 

* t ' • 

. % 

• 

• 
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MONDAVIO 

MISURE  lineari 


BBACCIO 

' MERCANTILE 

metri 

decime- 

tri 

centime- 

tri 

decimali 

Braccio 

0 

6 

5 

58073 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5248. 

• 

PIEDE 

AGRIUENSORIO 

Oncia 

0 

0 

3 

1 

84000 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

6 

08070 

Canna  di  Piedi  10 

4 

6 

0 

80750  • 

H Metro  equivale  a Pie- 
di 2,1703. 

PIEDE 

DA  FABBRICA 

Piede 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9841. 

- 

PIEDE 

DA  legname 

Piede 

0 

3 

8 

56070 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di  2,5033. 

• 

• 

080 


MONDAVIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


•M 

1 

, 

ARIDI 

CS 

DECIMALI  1 

H 

O 

M 

Q 

v;  H 

U3 

u 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provcode  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,1402. 

• 

VINO 

aiIStRA  ANTICA 

> 

Foglietta 

0 

6 

8 

5200 

Boccale  di  Foglietto  4.., 

2 

7 

4 

1000 

Soma  di  Boccali  50 

137 

0 

5 

0000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4594. 

1 

1 

OLIO 

Libbra  ordinaria 

0 

3 

6 

0080 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre %11T2. 

- 

• 

981 

MONDAVIO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MEP.  CANTILI 

CHILOGa. 

è * 

H tì 
U -O 

•<  a 

u ■< 

H]  Pfi 
Q O 

GRA.MMl 

E 

DECIMALI 

Denaro 

0 

0 

0 

1,144 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,433 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,4652 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

9,5825 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

- 

Libbre  3,0341. 

• 

•• 

; 

• 

■ • 

1 

982 

MOI\I>OLFO 

MISURE  LINEARI 


buaccio 

DA  TANA'O  E TELA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

( 

a 

S - 

a 

u 

DECIMALI 

\ 

llrfirrii^  

0 

G 

7 

55008 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,-I803. 

, 

i 

braccio 

‘ 

DA  SETA 

) 

llrnrrì»»  

0 

7 

0 

16669 

1 ' Il  Metro  equivale  a Brac- 
i ciò  t,4252. 

PIEDE 

• 

1 AGRIMENSORIO 

1 

Minufo 

0 

0 

0 

37230  1 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

1 

86180 

iMcde  di  Once  25  1/5 

0 

4 

6 

91860 

Canna  di  IMcdi  10 

4 

6 

9 

18580 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,1314. 

: 

■ 

.r, 


Digitized  byGoogle 
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MONDOLFO 

MISURE  LINEARI 


riEUE 

DA  FABBRICA 


Piede 


Il  dietro  equivale  a Pie- 
di 2,8185. 


PIEDE 
DA  SC.WO 


Piede 


Il  Metro-  equivale  a Pie- 
di 2,6844.  • 


PIEDE 

DA  LEGNAME 


Piede, 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,5467. 


H • 
U 

s 


0 


0 


0 


U9 

5 « 
ìà  ^ 

a 


I 

u 

s . 

w 

u 


5 


9 


DECIMALI 


47928 


25239 


26649 


DIgitized  byGoogle 
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MONDOLFO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABlpl 

1 

LITBI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Pri. vende  4 

35 

0 

8 

1000 

j Rubhio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Deci  Litri  equivalgono  a 

• 

\ Provenda  1,1402. 

il 

. 

< 

vino 

• 

MlSOnA  ACETICA 

- 

1 • 

Fogliella.,..^. 

o 

7 

1320 

Boccale  di  Foglielte  4 

0 

2 

8 

5190 

Soma  di  Boccali  3à 

2 

1 

2 

6080 

». 

73 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

: ta  1,7504. 

i 

{ . Olilo 

- 

Foglietta 

5 

7 

1320 

I*  Boccale  di  Fogliette  4 

0 

2 

2 

5190 

; Soma  di  Boccali  32 

2 

t 

1 

6080  • 

! 

73 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

ta  1,7504. 

i x:;  . 

1)85 


MOrVDOLFO 

MISURE  DI  I>  i:  S I 


PESI 

MERCANTILI 

CH1LOGR. 

■ 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

grammi 

E 

DECIMALI 

Ottava ; 

0 

. 0 

0 

3,4835 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,8682 

Libbra  di  Once  12 

* 

0 

3 

3 

4,418 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9904. 

j 

f 

Digitized  byGoogle 


9H6 


ItlONTALFOGLlO 


WISURE  LINEARI  . 


PIEDE 

AGItlMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Piede 

i 

Canna  di  Piedi  10 

R Metro  equivale  a Pie- 
di 2,3352. 

y 

* \ 

1 

0 

4 

4 

2 

2 

8 

8225 

2251 

% 

DIgitized  byGoogle 


OvS7 

MONTALFOGLIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

ARIDI 

LITRI 

H 

H 

fi 

centili 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

36 

8 

0 

810 

Rubbio  romano  di  Coppe  8.. 

t 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,7168. 

294 

4 

6 

510 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Fogliella 

0 

7 

0 

170 

Boccale  di  Foglietie  4 

2 

8 

0 

690 

Soma  di  Boccali  48 

134 

7 

2 

210 

Il  Litro  equivale  a Foglieh 
ta  1,4251. 

- 

OLIO 

all’ingrosso 

Libbra  romana '. 

0 

3 

7 

044 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,6997. 

A MINUTO  ' 

Libbra  locale 

0 

3 

6 

465 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,7423. 

===>= 

Digitized  byGoogle 


98S. 

MONTALFOGLIO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGB. 

ETTO- 

GRA.M. 

< s 
u < 

U cC 

a 5 

GRAMMI 
. E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,478 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,815 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

3,774 

//  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9061. 

I 

• 

■> 

Digitized  byGoogle 


MONTE  FELCINO 

MISURE  LINEARI 


900 


MONTE  FELCINO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI  • 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provi  oda 

8 

7 

1 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,1402. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

• 

• 

Foglietta 

0 

6 

1 

590  . 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

4 

6 

350 

Soma  di  Boccali  40 

98 

O 

4 

000 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,6236. 

OLIO 

Fiola  di  Libbre  romane  12... 

i 

4 

4 

4 

320 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

• 

Fiole  2,2506. 

• 

MOATE.  FELCIIVO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

&1ERCANTILI  V 

EHILOGR. 

ETTO- 

GUAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRA&IMI 

E 

DECI.MÀLI 

Oliavo 

/ 

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ollavc  8 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,509  . 

U Chilogrammo  equivale  a 

• 

. • 

Libbre  3,0721. 

V • 

• 

■ ■ - 

- 

1)02 


MONTE  GRIMANO 

MISURE  LINEARI 


993 


MONTE  GRIMANO 

misure:  di  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIOI 

LITRI 

DECILITRI 

CE.NTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppo 

3 

5 

9 

000 

Bcrnarda  di  Coppi  5 

17 

9 

5 

000 

Mastello  di  Quarte  o Bernar- 
de  4 

71 

8 

0 

000 

Sacco  di  Mastelli  2 

143 

6 

0 

000 

Rubbio  di  Sacebi  2 

i 

287 

2 

0 

000 

j 

1 Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppi  2,7855. 

1 VIMO 

MISURA  ANTICA 

1 : 

' j 

Foglietta 

0 

3 

4 

560 

Boccale  dì  Fogliette  4 

1 

3 

8 

240  . 

Soma  di  Boccali  64 

88 

4 

7 

360 

1 n Litro  equivale  a Fogliet- 

te 2,8935. 

1 

■| 

i; 

1 

r,:\ 


Digitized  byGoogle 


994 


MONTE  GRIMANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Libbra  di  Once  12  locali 

0 

3 

7 

418 

Libbra  di  Once  24  romane... 

0 

7 

4 

080 

Soma  di  Libbre  100 

1 ‘ Il  Litro  equivale  a Libbre 

di  Once  12  locali  2,6725. 

di  Once  24  romane  1,3497. 

• 

k 

74 

0 

8 

900 

995 

MONTE  GRIMANO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUII.OGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,5676 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,541 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

2,489 

Libbra  grossa  di  Once  24 

il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  di  Once  12  2,9198. 
di  Once  24  1,4599. 

0 

6 

8 

4,979 

Digitized  byGoogle 


996 

MOI^TE  CRINO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMBNSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

2198 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

2 

6380 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

1 

6514 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

5142 

Tl  }felro  equivale  a Pie- 

di  3,1595. 

» 

j 

Digitized  byGoogle 


997 


MONTE  ORINO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


M 

1 

H 

s - 

DECIMALI 

mm 

(j 

bl 

a 

H r* 
« 
u 
u 

Mina 

32 

8 

8 

840 

1 

Stajo  di  Mine  2 

65 

7 

7 

680 

Sacco  di  Staja  2 

131 

5 

5 

360 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Mine  3,0406. 

vino 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

4 

734 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

1 

8 

937 

Barile  di  Boccali  20 

43 

7 

8 

740 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

7 

480 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8270. 

ouo 

Libbra  di  Once  18 

0 

5 

5 

200 

Libbra  locale  di  Once  12 

0 

3 

• 6 

800 

Il  Litro  equivale  a Libbre 
di  Once  18  1,8116. 
di  Once  12  2,7174. 

908 


MOi\TE  GRINO 

MISURE  DI  PESI 


TESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

OMaya 

0 

0 

0 

3,508 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,069 

Libbra  di  Onco  12 

0 

3 

3 

6,826 

n Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9689. 

é 

tiM  11 

\ 

999 

MONTE  MAGGIORE 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CE.NTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio . 

0 

6 

07118 

Il  Metro  equivale 
do  1,5368. 

a Brac- 

PIEDE 

AGRIMENSOBIO 

Oncia 

0 

0 

3 

84000 

Piede  di  Once  12... . 

0 

4 

6 

08070 

Canna  di  Piedi  10.... 

4 

6 

0 

80750 

n Metro  equivale 
di  2,1702. 

a Pie- 

Piede 

DA  FABBRICA 

% 

Piede 

0 

3 

8 

56070 

, H Metro  equivale 
1 di  2,5933. 

i 

a Pie- 

DIgItized  byGoogle 


4000 


MONTE  MAGGIORE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

0 

0 

7 

8300 

Coppa  di  Provende  8 

40 

6 

2 

6100 

Rubbio  di  Coppe  8 

325 

0 

0 

8900 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,9692. 

TINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

8 

5260 

Boccale  di  Foglietie  4 

2 

7 

4 

1030 

Soma  di  Boccali  32 

87 

7 

1 

2900 

J2  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,4593. 

O&IO 

* 

Foglietta 

1 

0 

1 

8994 

Boccale  di  Foglielte  4 

4 

0 

7 

5977  . 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Foglielte  9,8135. 

MONTE  MAGGIORE 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

ETTO 

GRAM. 

1)ECA- 

GRAW. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,2977 

Oncia  di  Oliavo  8 

0 

0 

2 

6,3817 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

1 

g;5808 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  34587. 

r 

1 

, 

- 

^002 

MOI>JTE  SECCO 

MISURE  LINEARI 


r.ASSKTTO  ROMANO 
O UH ACCIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

7 

02654 

Il  Hlflro  equivale  a 

lìrac- 

do  l,4i)20. 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37230 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  24 

0 

4 

4 

68440 

Canna  di  Piedi  10 

4 

4 

6 

84360 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,2379. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

5 

08335 

Il  Sletro  equivale 

a Pie- 

di  2,8503. 

<003 


MONTE  SECCO 

* MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CEM  ILI- 
TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

1 ^ 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a Pro- 

venda  1,1402. 

VINO 

MISERA  ANTICA 

Foglietta 

0 

G 

7 

814 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

7 

1 

257 

Soma  di  Boccali  *48 

130 

2 

0 

359 

H Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,4746. 

- 

01,10 

Quartuccio 

0 

1 

1 

302 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

4 

5 

209 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

0 

838 

H Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,2119. 

^004 

MONTE  SECCO 


MISURE  DI  PESI 


! 

rcNi 

MERCANTILI 

! 

— .f; 

E « 

1 

C R 
H < 
H BS 
■Jì  'C 

1 • 
•< 

-e 

a a 

grammi 

E 

DECIMALI 

(irano  di  24/24 

1 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24. 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  dì  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliaro  di  Libbre  1000...... 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

puai 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Granì  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

<005 

MOl^TE  VECCHIO 


MISURE  LINEARI 


RRACCIO  nA  PANNO 
E SETA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

6 

39658 

Il  Metro  equivale  a 

Brac- 

do  1,5061. 

BRACCIO  DA  TELA 

NOSTRALE 

• 

Braccio 

• 

0 

7 

0 

16669 

Il  Metro  equivale  a 

Brac- 

do  1,4252. 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Mezzo  Piede 

0 

1 

9 

54940 

Piede  di  mezzi  Piedi  2 

0 

3 

9 

09880 

Canna  di  Piedi  10 

3 

• 

9 

0 

98820 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,5577. 

4 00C 

MONTE  VECCHIO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

DA  FABBRICA 

&IETRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Piede 

0 

3 

5 

47928 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,8185. 

PIEDE 

DA  SCAVO 

Piede 

0 

3 

7 

25239 

Il  Metro  equivale 

a Pie' 

di  2,6844. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

• 

Piede 

0 

3 

9 

26649 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,5467. 

• 

• 

^0,07 


MONTE  VECCHIO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  • a 

Provenda  1,1402. 

• 

vino 

MISLTIA  ANTICA 

. 

Foglietta 

• r 

.0 

8 

4 

320 

Boccale  di  Foglietle  4 

3 

3 

7 

280 

Soma  di  Boccali  48 

161 

8 

. 9 

200 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

* 

ta  1,1859. 

- 

OLIO 

f 

Libbra  locale 

0 

3 

7 

045 

Il  Litro  equivale  a Lib~ 

hre  2,6994. 

>1008 

MONTE  VECCHIO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

1 

^ < 
S « 

fi 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/ 2 i 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

1 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

s 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

1 

i 

0 

3 

3 

9,07185 

4009 


ORCIAÌXO 

MISURE  LINEARI 


DIgitized  byGoogle 


9 


lOfO 

ORCIANO 

MISURE  LINEARI 


Digitized  byGoogle 


f 


\ 


' \ 


>IOH 

ORCIAIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AKIDI' 

LITRI 

UECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  ì 

35 

0 

8 

‘ 100 

Rubbio  di  Coppe  8 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

280 

6 

4 

800. 

Provenda  1,1402. 

• 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

8 

520  . 

Mezzo  di  Foglielle  2 

1 

3 

7 

050 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

7 

4 • 

100 

. Orcio  di  Boccali  5 

13 

7 

0 

513 

Soma  di  Orci  10 

//  Litro  equivale  a Foglici- 

137 

0 

5 

' O 

ta  1,4594. 

f 

* 

OLIO 

Foglietta ! 

0. 

8. 

6 

890 

Mczzq  di  Foglielle  2 

1 

7 

3 

790 

• Boccale  ( dei  molini)  di  Mezzi  2. 

3 

4 

7 

581  ' 

‘ Libbra  comune 

0 

3 

4 

758  . 

Peso  di  Libbre  100 

Il  Litro  equivale 

34 

7 

5 

810 

a Foglietta  1,1509.  ‘ . 

a Libbre  2,8770. 

\ 

DIgitized  by  Google 


ORCIAINO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 


Oliava  

» 

Oncia  di  Ottave  8.. 
Libbra  di  Once  12. 


fi  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,1433. 


es 

fS 

o 


0 

0 

0 


o a 

H < 

H es 

(d  O 


2 

3 


< a 

u -c 

i es 
& 


3 


G 


GRAMMI 

E 

DECIMALI 


i;ì9()o 

5,1170 

8,1410 


DIgitized  by  Google 
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PERGOLA 

* 

MISURE  LINEARI 


t 

BRACCIO 

DA  SETA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio ' 

0 

6 

D 

07118 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,53G8. 

• 

BRACCIO 

1 

DA  PANNO  E TELA 

Braccio 

0 

6 

6 

39658 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5061. 

PIEBE 

■ ■ 

AGRIMENSORIO 

♦ 

' 

Minuto 

• Ò 

0 

0 

37230 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  24 

0 

4 

4 

68140 

Canna  di  Piedi  10 

4 

4 

6 

84360 

/ 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,2379. 

t 

PIEDE  DA  FABBRICA  E LEGNAME 
• O MEZZO  PASSETTO  ROMANO 

r 

Piede ». ‘ 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  eqwvale  a Pie- 
di 2,9841. 

• 

DIgitized  byGoogle 


PERGOLA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

1 

CENTILI- 

TRI 

DECIDALI 

1 

Provenda 

8 

7 

à 

0220 

Coppa  di  Provende  4.. 

35 

0 

8^ 

1000  • 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

■ 

Provenda  1,1402. 

• 

- 

• 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

2 

7260 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

» 

o. 

0 

9038 

Barile  di  Boccali  16 

40 

1 

4 

4610  • 

Soma  di  Barili  3 

120 

4 

3 

3830 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1^5942. 

% 

OUQ 

Mezza  Quarta 

0 

0 

é 

6 

« 

1300 

Quarta  di  mezze  Quarte  2.... 

0 

1 

2 

2700 
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LUBAINIA 

M I U R K LINEARI 


braccio 

i 

DA  SETA 

a: 

u 

1 

UJ 

5;  M 

2 CC 

1 

w 

a 

H 5 

DECIMALI 

w 

u 

u 

i Braccio 

f 

0 

r> 

1 

23000 

il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,6332. 

BRACCIO 

» •• 

' n A r A \ o 

j 

* 

i « 

Braccio 

0 

6 

5 

15901 

1 

j II  Metro  equivale  a Brac- 

1 CIO  1,5347.* 

1 

/ 

• 

BRACCIO 

t 

• 

DA  TELA  NOSTIIALC 

Braccio....* 

0 

7 

0 

16069 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 

• 

f 

« 

IOTI 


LHBAIMA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

« 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

1 

1 

DECIMALI  1 

1 

Minuto.... 

0 

0 

0 

. 

2198 

r 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

2 

G380  j 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

1 

G514 

i Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

G 

5142 

n Metro,  equivale  a 
di  3,1595. 

Pie- 

■ 

i 

i 

i 

j 

piEne  IVA  FABBnicA 
E LEGA'AME 

Piede 

— 

0 

3 

4 

‘ ! 

, » 
G8500 

t 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,8831. 

Pie- 

• 

. * 

i 

• 

• 

• 
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IIRBAI^IÀ 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aridi 

t 

9- 

LITRI 

DECILITRI 

centili- 

tri 

decimali 

Provonda 

5 

3 

9 

090 

Quarto  di  Provrnde  4 

21 

5 

6 

370 

Mina  di  Quarti  2 

43 

1 

2 

750 

Soma  di 'Mine  4 

172 

5 

1 

000. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,8550. 

•K* 

' 

• 

VIKO 

MISURA  ANTICA 

I 

Foglietta 

0 

0 

9 

230 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

6 

910 

Soma  di  Boccali  40 

94 

7 

6 

400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6883. 

• 
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tUBANlA 

MISURE  DI  CARACITA’  RER  ARIDI,  E LIQUIDI 


** 

Olilo 

1 

litri 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

t 

DECIMALI 

. . 

* 4 

V 

Oliava 

0 

0 

5 

< 

612 

Quarta  di  Ottave  2 

0 

1 

1 

225 

Mc/za  di  Ouarte  2 

0 

2 

2 

451 

Libbra  di  Mezze  2 

0 

4 

4 

902 

xMisura  di  Libbre  grosse  tOO. . 

44 

9 

0 

200 

//  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,221  ì, 

1 

. 

• 

‘ 

• 

» 

« 

68 
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UHBANIA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

Oliava 

0 

0 

0 

Oncia  di  Ollave  8 

0 

0 

2 

Libbra  di  Oocc  12 

0 

3 

2 

Libbra  grossa  di  Once  15. 

0 

4 

1 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  di  Once  12  3,0415; 

a Libbre  grosse  di  Once  15, 

.2,4332. 

% 

• 

\ 

• 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

3,425 

7,399 

8,797 

0,985 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA 
DI  URBINO,  E PESARO 


Urbino Misure  in  tolto  proprie.  Tav.'N.  019. 

Pesaro Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  924. 

Acqualagna Segue  in  tutto  Urbino. 

Antico Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Apeccuio Misure  in  lutto  proprie.  Tav.  N.  928. 

Auditore Misure  in  tatto  proprie.  Tav.N.  931. 

Baccaresca Segue  in  lutto  Gubbio. 

Bacciucaro Segue  in  lutto  Gubbio. 

Barcui Misure  in  lutto  proprie. Tav.  N.  934. 

Bargni Segue  in  lutto  Fano. 

Bblforte Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Olio  pro- 

prie ; di  Vino  come  Pesaro;  di 
Pesi  come  Apecchio.  Tav.  N.937. 

Bellaquardia Segue  in  tutto  Fossombrone. 

Piscina Segue  in  tutto  Gubbio. 

Borgopace Misure  in  lutto  proprie.  Tav.  N.  940. 

Cai**'* Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  943. 

Cajoleto Segue  in  tatto  S.  Agata  Feltria. 

Gandelara Misure  Lineari,  di  Aridi,  V ino,  e Olio 

come  Pesaro;  di  Pesi  come  Fano. 

Cantiano Segue  in  tutto  Gubbio. 

Carda  Misure  I .ine.iri,  e di  Aridi  proprie  ; 

di  Vino,  Olio,  e Pesi  come  Apec- 
chio.  Tavola  Nnm.  946. 

Cablano Segue  in  tutto  Apeccliio. 

CaRpegna . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Cartocceto Segue  in  tutto'  Fano 

Cartocceto  (piccolo).  . Segue  in  tutto  Pergola 

Casa  Rotonda Segue  in  tutto  Urbino 

Caspessa Segue  in  tutto  Fossombrone. 

Castel  d’Elci Segue  in  tntto  S.  Leo. 
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Castel  della  Pieve  . . Segue  in  tutio  Borgopace. 

Castel  di  Mezzo  ....  Segue  in  tutto  Pesaro. 

• Castel  Gagliardo.  . . Misure  Lineari  come  Urbania  ; di 

Aridi,  Vino,  e Oliò  come  Fossom- 
bronc;  di  Pesi  come  Urbino. 

Castel  Nuovo  (di  Au- 


ditore ) Misure  in  tutto  proprie,  Tav.  N.  949. 

Castel  Vecchio  ( di  ■ 

‘ Monte  Porzio) ....  Segue  in  tutto  Senigallia. 

Castiglione Aldobkandi  Segue  in  tutto  Gubbio. 

Cavoleto Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Cerasa.  *.  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e 

Pesi  come  Fano;  di  Vino  come 
Pesaro. 

Certalto Segue  in  tutto  S.  Leo. 

CoccoKANO Segue  in  tutto  Gubbio. 

Colbordolo Segue  in  tutto  Urbino. 

CoLDAZZo ; . . Segue  in  tutto  Urbino. 

Colpalo.mbo Segue  in  tutto  Gubbio. 

CosTACCiARO Segue  in  tutto  Gubbio. 

Fano Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  953. 

Farneto  ( di  Acquaìa- 

gna) Segue  in  tutto  Urbino. 

Farneto  [di  Monti  l'Ab- 
bate)   Misure  Lineari,  di  Aridi  , ‘Vino  , e 

Olio  come  Pesaro  ; di  Pesi  come 
Fano. 

Febino Segue  in  tutto  Gubbio. 

Femgli Misure  Idneari,  e di  Aridi  come  Fa- 

no; di  Vino,  e Olio  come  Per- 
gola ; di  Pesi  come  Urbania. 

Fermignano.  Segue  in  tutto  Urbania. 

Figgiano Segue  in  tutto  Borgopace.  . * 

FioiiENZDOLA  Segue  in  tutto  Pesaro. 

Fonte  Corniale  ....  Seg^e  in  tutto  Urbino. 

Fossombroxe Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  955. 

Fratte Misure  Lineari,  c di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi  come  Fossombrone;  di 
Olio,  e Pesi  come  Scheggia.  Ta\ . 
Num.  960. 

Frontino.  . Segue  in  tutto  Urbino. 
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Frontino  [dì  Nari)  , . Seghe  in  Uilto  Urbino. 

Frontone Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie ; di  Aridi  come  Fano  ; di 
Pesi  come  Apecchio  Tav.  N.  963. 

Gabice  . . . . Segue  in  lutto  Pesaro. 

Gaifa.  Segue  in  tulio  Urbino. 

Gesso Segue  io  lutto  S.  Loo. 

Ginestreto ' Segue  in  tulio’  Pesaro. 

Grarara Segue  in  tulio  Pesaro. 

Granarola Segue  in  lutto  Pesaro. 

Gubbio Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  970. 

Guinza Segue  in  tutto  Borgopace. 

Isola  DEL  Piano Segue  in  tutto  Urbania. 

Isola  di  Fano Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie; di  Aridi  come  Fano;  di 
Peso  come  Urbino.  Tav.  N.  967. 

Isola  Fossara Misure  Lineari,  c di  Vino  proprie^ 

di  Aridi, Olio,  e Peso  come  Gub- 
bio. Tav.  N.  975. 

Lamoli Segue  in  lutto  Borgopace. 

Libiano  Segue  in  lutto  S.  Agata  Feltria. 

Lunano Segue  in  tutto  Beiforte. 

Macciano Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Macerata  Feltria.  . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Majolo Segue  io  tutto  S.  Leo. 

Mercatello Segue  in  tutto  Borgopace. 

Metola Segue  in  lutto  Borgopace.. 

Mondavio Misure  Lineari,  di  'Vino,  e Olio  pro- 

prie; di  Aridi,  e Pesi  come  Fano. 
Tav.  N.  979. 

Mondolfo Misure  Lineari , e di  Olio  proprie  ; 

di  Aridi  come  Fano  ; di  Peso 
come  Senigallia.  Tav.  N.  982. 

Montalfoglio Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  986. 

.Montalto Misure  idneari,  e di  Pesi  come  Ur- 

bania;  di  Aridi  come  Fano;  di 
Vino  come  Pesaro;  di  Olio,  co- 
me Fossombronc. 

Monte Segue  in  lutto  S.  Leo. 

Monte  Altavelio  . . . Segue  in  lutto  S.  Agata  Feltria. 

Monte  Baroccio  ....  Segue  in  tutto  Pesaro. 
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Monte  Bello Misure  Lineari,  e di  Aridi  come  Fa 

no;  di  Vino,  e Olio  come  Fos- 
sombrone  ; di  Pesi  come  lirbania. 

Monte  Boagoine.  . . . Segue  in  lutto  S,  I.eo. 

Monte  Calvo Segue  in  tulio  L’rb.mia. 

Monte  Cerignone  . . . Segue  in  lutto  S.  Leo. 

■ Monte  CiccARDO  . . . . Segue  in  tulio  .Pesaro. 

Monte  Coppiolo  ....  Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Monte  Cordlno  ....  Segue  in  lutto  Urbania. 

Montkdale Segue  in  lutto  Borgopacf. 

Monte  Fabbri Segue  in  tutto  Urbino. 

Monte  Felcino.  .....  Misure  Lineari,  di  Vino,  c Olio  pro- 
prie; di  Aridi  come  Fano  ; di  Pesi 
come  Urbino.  Tav.  N.  989. 

.Monte  Fotogno  . . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Monte  Gaudio Segue  in  tutto  Pesaro. 

Monte  Giano Segue  in  tutto  Fano. 

Monte  Grimano  ....  Misure  Lineari , di  Vino,  c Olio  pro- 

prie ; di  Aridi  , e Posi  come 
S.  Leo.  Tav.  N.  992. 

Monte  Grino Misure  Lineari,  e di  Aridi  proprie; 

di  Vino,  e Olio  come  Piobbico  ; 
di  Pesi  come  Cagli.  Tav.  N.  996. 

Monte  Guiduccio  . . . Segue  in  lutto  Urbino. 

Monte  l’Abb.vte.  . . . Segue  in  lutto  Pesaro. 

Monte  le  Vecchie  . . Segue  in  lutto  S.  Leo. 

Monte  Licciano  ....  Segue  in  lutto  S.  Leo. 

Monde  Luro Segue  in  lutto  Pesaro. 

Monte  Maggio Segue  in  tutto  S.  Leo. 

ìMonte  Maggiore  . . . Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  999. 

Monte  Maio  .......  Segue  in  tutto  S.  .\gata  Feltria. 

Monte  Montanaro.  . , Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Ur- 
bania; di  -Vridi  , Vino  , e Olio, 
come  Fossumbrone. 

Monte  Porzio Segue  in  tulio  Senigallia. 

Monte  Bado  Segue  in  tutto  Senigallia. 

Montekolo.  Misure  Lineari,  dì  Aridi,  Vino,  o 

Olio  come  Pergola  ; di  Pesi  come 
Urbino. 

Monte  S.  Benedetto  . Segue  m tutto  S.  Leo. 

.Monte*  S.  Maria  . . . Segue  in  lutto  Pesaro. 


JC79 

■ Monte  Secco.  ......  Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 
prie; di  Aridi  come  Fano;  di  Pesi 
come  Apeccbio.  Tav.  N.  1002. 

Monte  Tassi Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Monte  Vecchio  ....  Misure  Lineari,  di  Vino,  c Olio  pro- 
prie ; di  ^4ridi  come  Fano  ; di 
. Pesi  còme  Apecchio.  Tav.  N.  1 005. 

Monte  Vicino Segue  in  tutto  Apecchio. 

Novillara Segue  in  tutto  Pesaro. 

Offredi,  e Monte  For- 
no   Segue  in  tutto  Urbania. 

Orciano . . Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c 

Pesi  proprie;  di  Aridi  come  Fa- 
no. Tav.  N.  1009. 

Orsajola,  e Montiego.  Segue  in  tutto  Urbania. 

Pagino Segue  in  tutto  Urbino. 

Palazzo  di  Mocci  . . . Segue  in  tutto  Borgopacc. 

Parcuiule Segue  in  tutto  Borgopace. 

Pascilupo Segue  in  tutto  Scheggia. 

Pecorari Segue  in  tutto  Piobhico. 

Peglio  . . : Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  come  Urbania;  di  Pesi  come 
Urbino. 

Penna  Billi Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Pergola Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

proprie  ; di  Aridi  come  Fano. 
Tavola  Num.  1013. 

Perticara Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Petrella Segue  in  tutto  S.  Agata  Feltria.’ 

Petriano Segue  in  tutto  Urbino. 

Petroja Segue  in  tutto  Gubbio. 

Piagge  Misure  Lineari,  e di  Olio  proprie; 

di  Aridi  come  Fano  ; di  Vino 
come  Pesaro,  e Sarchi;  di  Pesi 
, come  Urhino.  Tav.  N.  1016. 

PiAGN.ANO Misure  Lineari , e di  Aridi  proprie  ; 

di  Vino  come  Pesaro  ; di  Olio 
come  Urbino;  di  Pesi  come  S.  Leo. 
Tav.N.  1020. 

Pian  di  Castello  . . .Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Pian  di  Meleto  . . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 
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PiETRACUTA Segaé  io  tutto  S.  Leo. 

PiETR.VGiALLA Segue  in  tutto  Apecchio. 

PiETBALATA  Seguc  in  tutto  Urbino. 

Pietrauuubia Segue  in  tutto  S,  Leo. 

PiOBUico  . . Misure  Lineari,  di  Vino,  c Olio  pro- 

. prie  : di  Aridi  come  Urbino  ; di 
Pesi  come  Cagli.  Tav.  N.  1023. 
Poggio  (di  S.  Giorgio)  . Segue  in  lutto  S.  Giorgio.. 

PoRCozzoNE Segue  in  tutto  Senigallia 

Pozzo Segue  in  tulio  Pesaro. 

PozzuoLo Seguc  in  tutto  Fano. 

Primicilio Segue  in  tutto  Urbino.  , 

Kbforzate Segue  in  tutto  Fossorabronc. 

Kicece Segue  in  tutto  Urbino. 

Kipalta  .......  Seguc  in  tutto  S.  Agata  Fellria. 

Kipalta  [ di Cartocceto)  Segue  in  tutto  Fano. 

K|pa  Massana  ....  Segue  in  tutto  Tavoletò. 

ItiPE  [di  Monte  Fabri)  . Segue  in  lutto  Urbino. 

Ripe  Segue  in  tutto  Senigallia. 

Rocca  Pratiffa  ....  Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Rupoli Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Rusciano Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Saltara  . . , Segue  in  tutto  Fano. 

' S.  Agata  Feltria.  . . Misure  in  lutto  proprie.  Tav.  N.  1026. 

S.  Andrea Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi  come  Fano;  di  Olio,  c 
Pesi  come  Scheggia.  Tav.  N.  1029. 

S.  .Angelo Segue  in  tutto  Pesaro. 

S.  Angelo  in  Vado  . . Misure  l.ineari,  di  Aridi  , Vino  , c 

Olio  proprie  ; di  Pesi  come  Ur~ 
bania.  Tav.N.  1032. 

S.  Biagio  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  come  Fossombronc;  di  Pesi 
come  Urbania. 

S.  CoST.ANzo Misure  Lineari,  di  Vino,  c Olio  pro- 

prie; di  Aridi,  e Pesi  come  Se- 
nigallia. Tav.N.  1035. 

S.  Cristin.a Seguc  in  tutto  Gubbio. 

S.  Donato  ( di  ) Segue  io  tutto  S.  Agata  Feltria. 

S.  Donato  in  Taviglio- 

NE Segue  in  tutto  Urbino 
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S.  Gervasio Segue  in  tutto  Fossombrone. 

S.  Giorgio Misure  Lineari)  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  e Pesi  come  Fano  ; di 
Olio  come Mondavio.Tav.N.  1039. 

S.  Giovanni Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

cóme  Auditore;  di  Aridi  come 
• ' Urbino. 

S.  Ippolito Segue  in  tutto  Fossombrone. 

'S.  Leo Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  1042. 

S.  Lorenzo  in  Campo  . Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

proprie;  di  Aridi  come  Fano.  Tav. 
Num.  104tì. 

S.  Vito . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

come  Pergola;  di  Pesi  come  Ur- 
bino. 

S.vpiGNo Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Sartiano Segue  in  tulio  S.  Leo. 

Sasso  Corbaro Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  pro- 

prie; di  Olio,  e Pesi  come  S.  Leo. 
Tav.  N.  1049. 

Sasso  Feltrio Segue  in  lutto  S.  Leo. 

ScAVOLiNO Segue  in  lutto  S.  Leo. 

ScuEGGiA Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  prò 

prie;  di  Aridi  come  Gubbio  ; di 
Pesi  come  Urbino.  Tav.  .N.  1052, 

Secciiiano  . . ■ Segue  in  tulio  S.  Leo. 

Senigallia Misure  Lineari,  di  Vino,  Pesi,  e Olio 

proprie;  di  Aridi  come  Fano.  Tav. 
iNum.  1055. 

Serra  di  Genga  ....  Segue  in  lutto  Urbino. 

Serra  S.  Abbondio.  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

come  Pergola;  di  Pesi  come  Ur- 
bino. 

Slrrungherina Segue  in  tutto.  Fano. 


SoANNE  . . . , Segue  in  tutto  S.  Leo. 

SoRBOLONGo Misure  Lineari  comeUrbania;  di  Ari- 

di come  Senigallia  ; di  Vino  , e 
Olio  come  Fossombrone;  di  Pesi 
come  Urbino. 

Stacciola Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  come 
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S.  Costanzo,  di  Aridi;  e Pesi  come 
Senigallia. 

Talacchio Segue  in  tutto  Urbino. 

Talamello Segue  in  lutto  S.  beo. 

Tadsano Segue  in  lutto  S.  Leo. 

Tavoleto Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie; di  Aridi,  e Pesi  come  Ur- 
bino. Tavola  N.  1060. 


Tomba  {di  Pesaro)  . . . Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 
prie ; di  Aridi  come  Pesaro  , di 
Pesi  come  Fano.  Tav.  N.  1063. 
Tomba  {di Senigallia).  . Segue  in  tutto  Senigallia. 

Torre Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi  come  Fermo;  di  Olio,  e 
Peso  come  Urbino.  Tav.  N.  1067. 
Torricella  {di  Tavoleto)  Segue  in  tutto  Tavoleto. 

Torricella  (</<  M/o/jfrt/Zo)  Segue  in  tutto  Fossoinbrone. 


• Torricella  ( di  Tala- 
mello ) Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Uffogliano Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Ugrkìno Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Urbama Misure  in  lutto  proprie.  Tav.  N.  1070. 

Valcodale  .......  Segue  in  tutto  Gubbio. 

Val  di  Teva Segue  in  tutto  S.  Leo. 


Valle  Avellana  , . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Urbino  ; di  Vino  come  Pe- 
saro, e S.  Donato  in  Taviglione. 

Valle  Bona Segue  in  tutto  Borgopace. 

Valle  S.  Anastasio  . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Villa  del  Monte  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Barelli  ; di  .Vino  come  Pe- 
saro, e Fossombronc. 


PR0VI1\CIA 


01 


V E L L E T R I 


►HH- 


DIgitized  byGoogle 


4 


DIgItized  by  Googls 


MISURK  LIINEAIU 


^085 


Le  Misure  Lineari  della  Provincia  di  Vcl- 
letri  sono  la  Canna  Mercantile,  e la  Canna  Archi-- 
tettonica,  ed  ambedue  sono  le  romane  ; la  prima 
si  usa  per  misurare  le  Lane , le  Tele , le  Sete- 
rie, ecc.j  la  seconda  per  le  Fabbriche , i Terreni 
ed  altro.  In  qualche  luogo  la  Canna  Architetto- 
nica si  compone  di  Palmi  nove,  e il  Palmo  serve 
per  misura  dei  Terreni. 

Indicate  queste  misure  nelle  Tavole  speciali 
del  capoluogo  si  sono  omesse  ne’  suoi  Comuni. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 

Il  Rubbto  colle  sue  suddivisioni  in  Scorzi  e 
Quartucci  è la  misura  per  gli  Aridi;  e benché  in 
alcuni  luoghi  queste  suddivisioni  sieno  diverse 
nelle  denominazioni,  e nelle  capacità,  nulladime- 
no  il  Rubbio  è>  il  romano,  e si  compone  di  Litri 
294,4651. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VIiNO,  OLIO  ' 
ED  ALTRI  LIQUIDI 

il  Vino  ha  le  solite  misure  di  Foglietta,  Boc- 
cale, Barile,  ecc. ; l’Olio,  oltre  queste,  ha  pure 
la  Quartuccia.  Queste  misure  sono  comunemente 
le  romane,  ad  eccezione  di  pochi  luoghi. 


^086 


PESI 


j 


La  Libbra  romana  divisa  in  Once^  Denari, 
e Grani,  è il  peso  che  si  usa  in  tutta  la  Provin- 
cia, e perciò  notata  nelle  Tavole  di  Velletri  , si 
è omessa  nelle  altre. 


• -1087 

VELLETRI 

MISURE  LINEARI 


CAA'XA 

MERCANTILE 

H 

W 

s 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezza  Canna 

• 

0 

9 

9 

6000 

Cannn.  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

//  Metro  equivale 
za  Canna  1,004. 

a Mez- 

1 

PALMO 

AGRniENSORIO 

• 

• 

1 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  10  ... 

2 

2 

3 

4218 

Il  dietro  equivale 
mi  4,4758. 

a Pai- 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

^088  * 


VELLETRI 

MISURE  1)1  CAPACITA’  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  NUOVA 

1 S 
> *f 

r 

'Jii 

1 

DECIMALI  j 

J 

Quartuccio 

3 

1 

3 

4 

618 

.‘■cor/o  di  Quai lucci  4 

13 

• 3 

8 

477' 

Ivuhbio  di  Scorzi  22. 

294 

! 4 

6 

510 

Dieci  ÌÀtri  equivalgono  a 

1 

Quartucci  2,9884. 

- 

MISURA  ANTICA 

m 

Quartuccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875  ' 

Quarta  di  Staja  3 

73 

& 

1 

627 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

, 

Quartuccio  1,630. 

Quartuccio  delle  Sedici 

-»  \ 

6 

0 

101 

Stajo  0 Slarcllo  di  Quartucci  4. 

18 

4 

0 

4(a 

Quarta  di  Staja,  Coppe  .o  Sta- 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4...... 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

. 

1 Quartucci  2,1784. 

1 

^080 


VELLETRI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

1 

DECIMALI  1 

Foglietta 

0 

4 

5 

1 

5793  1 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

• 8 

5397 

Barile  di  Quarlaroii  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

n Litro  equivale  a Fogliet- 

i 

te  2,1939. 

« 

• 

!| 

;i 

ouo 

Quartuccia 

. 0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

• 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2* 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  0 Mastello  di  Cugoatel- 

1 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

n Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,948. 

• 

69 


U)\ìO 

^ELLETIU 

Mista  E DI  l»ESI 


PESI 

es 

« 

1 

1 

1 GKAMMi  1 

MI-KC.V.MJLI 

-3 

H s: 

'à  « 

! K ! 

firn  w 

~ a 

ì DECIMAU  ; 

! 

^ Grano  di  24/24 

\ 

i ^ 

0 

0 

i 

0,04900  i 

) 

1,177  1 

Denaro  di  Grani  24.. 

1 

1 « 

• 0 

.0 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,.)32  i 

Oncia  di  Ollave  8 

0 

0 

o 

[ 

8,256  1 

ì 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  ! 

r 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185  1 

Migliajo  di  Libbre  1000  

339 

7 

1,850  ' 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

• 

i 

ì 

PB«I 

; 

PEI  MEDICINALI 

■ 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906  ! 

i 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  f 

* 

'Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

t» 

3, .">32 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

1 

2 

8,256  ; 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185-;. 

i 

BASSIx\J\0 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

a 

K 

H 

1 

3 

DECIMALI 

H 

u 

H 

a 

H a 
H 

a 

w 

Scodella 

4 

6 

0 

1016 

Cassicelo  di  Scodelle  '1 

9 

2 

0 

2031 

Quartarella  di  Cassicci  2 

18 

4 

0 

4060 

Callaia  di  Quarlarelle  2 

36 

8 

0 

8125 

Rubbio  di  Caliate  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  2,1734. 

• 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  dì  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Qaartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogllet- 
le  2,1939. 

. 

4092 

BASSIAINO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

I.1TBI 

OECILITRl 

CENTIU- 

TKl 

DECIMALI 

FoglicUa 

0 

5 

8' 

604 

Boccale  di  Fogliette  4 

O 

w 

3 

4 

615 

Soma  romana  di  Boccali  70.. 

//  ÌÀtro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7049. 

« 

* • 

• % 

• 

• • 

' ; • 

« ^ 

• 

IG4 

1 

2 

• 

* 

f 

• 3 

• 

9 

• 

040 

• 

• 

• 

p 

» 

*' 

• 

• 

1 

• 

« 

1 093 


CAUPIIVETO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


' ARIDI 

LITRI 

1 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarta 

18 

4 

0 

4062 

Tinello  di  Quarte  2 

36 

8 

0 

8125 

Rubbiu  romano  di  Tinelli  8.. 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Quarte  5,4336. 

• 

'VISO 

• 

Foglietta 

0 

4 

O 

5793 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

o 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 

- 

1094 

CAUPINETO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1095 


CORI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E- LIQUIDI 


ABIDI 

1 1 
i 

litri 

II 

|I 

DECILITR;  | 

3 _ 
H 5 

H 

U 

DECIMALI 

Scorzo 

18 

4 

0 

'4060 

Gallala  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8125 

Quarta  di  Gallale  2 

73 

6 

1 

6250 

Rubbiò  rumauo  di  Quarte  4.. 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 

• 

Scorzi  5,4336. 

/ 

VISO 

' 

Foglietta 

0 

4 

tm 

O 

5793 

Mezzo  di  Foglictle  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175  . 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartarolì  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Bolle  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

• 

- 

1096 


COIU 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Olilo 

litri 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccio..^ 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

5 

2880 

Soma  di  Boccali  80 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogìiel- 

ta  1,9484. 

• 

• 

f 

• 

• 

• 

‘ . -1007 

M0I\TEF0RT1I\0 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


MUDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

— - 1 

.:Ì 

i! 

DECIMALI 

Quartuccio....: 

4 

6 

0 

1016 

Mezza  Gallata  di  Quarlucci  4.. 

18 

4 

0 

4060 

Gallata  di  Mezze  o Scorzi  2.. 

36 

8 

0 

8130 

Quarta  di  Gallale  2 

73 

6 

1 

6270  1 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.... 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1734. 

I 

294 

4 

6 

5100  I 

1 

i 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

1 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 ■ 

0 

9 

1 

1587  i 

1 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175  ! 

Quartarolo  - di  Boccali  8 

14 

5 

■8 

5397  1 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

1 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182  i 

Butte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a'  Fogltet- 
te  2,1939. 

933 

4 

6 

5456  il 

II 

1 

i 

1 

1 

-1 

409» 


MONTE  FORTINO 

t 

MISURE  DI  capacita’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• OLIO 

LITRI 

a 

H 

fi 

CENI  ILI- 
TRI 

I 

OECIMALI 

Quartuccia. 

0 

1 

2 

8305 

Fonlii'Ua  (li  Quartucce  4 

• 

0 

5 

1 

3220  . 

Boccale  Hi  FoglicUe  4 

2 

■ 0 

5 

2880  I 

Cugnatelia  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

1 

Barile  di  Boccali  28 

57 

i 

8 

0661 

.Pelle,  0 Mastello  di  Cugnalel- 

le  10 

82 

1 

1 

5200  j 

1 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

1 

0400  j 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

l 

■ la  1,948. 

• 

N 

• 

i 

1 

ì 

1 

i 

' Il 

. 

t 

li 

4099 


SAN  FELICE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AIUDl 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Oliavo,  0 Boccale 

1 

1 

5 

0250 

Quarluccio  di  Oliavi,  o Boc- 
cali 8 

9 

2 

0 

2030 

Gallala  di  Quarlucci  4 

36 

8 

0 

8130 

Rubbio  di  Gallale  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Ottavi  8,6941. 

. 

VINO 

Fogl  iella 

0 

5 

2 

3459 

Barilo  di  Fogliette  83 

43 

G 

2 

1600 

Bolle  di  Barili  Napoletani  12, 
o Fogl  ielle  1000 

523 

4 

5 

9400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9104. 

r 

-HOO 


• \ 


SAN  FELICE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartacce  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fugliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatel- 
le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

• 

• 

aBSse 


SEGNI 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


5 

AiUDl 

LITRI 

n 

G 

u 

A 

mm  M 

H ec 
ir.  H 
U3 
U 

UKCIMALl 

Boccale ! 

3 

0 

6 

7344 

Scorzo  di  Boccali  6 

18 

4 

0 

4067 

Gallata  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8135 

Quarta  dì  Gallale  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbiu  romano  di  Quarte  4,... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Boccali  3,2602. 

VINO 

' 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  4 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  dì  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

>1102 


SEG1\1 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 


FttgUella 

Boccale  di  Foglicttc  4 

Soma  di  Boccali  80 

fi  Litro  eutimie  a Foyìiet^ 
la  t,7f)40. 


oe 


0 

2 

181 


OS 

H 


•o 

Cd 

c 


5 

2 

4 


t 

? 

H 


6 

6 

0 


decimali 


688() 

7543 

3440 


DIgItIzed  by  Google 


SEIIMONETA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

ABIDI 

LITRI  ! 

•3 

u 

1 

1 

ZI  ^ 

e-' 

■' i 

1 

DRCm  \t.l  j 

1 

j 

1 . » 

j Ciisseccio 

9 

2 

0 

2033 

Scofzo  di  Cassccti  2 

18 

4 

0 

4007 

1 

Gallala  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8135 

Tomolo  di  Gillale  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubhio  romano  di  Tomoli  4.. 

294 

-4 

() 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Casseccto  1,0867. 

Yiko 

Loglio  Ila  

• ^ 

- 0 

i 

«>  i .).< 

Mezzo  di  Foglietlc  2 

{) 

9 

' 

l.;37 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quarlarolo  di  Boccali  8 

0 

li 

.5 

5397 

Barilo  di  Quartaroli  4 

58 

U 

1 

4 

1.79I 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Bolle  di  Barili  16.  

93.3 

i 

6 

5 456/ 

n Litro  equivale  a Foqliel- 

te  2,1039. 
« 

1 

n04 


SERMOIVETA 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DF.CILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarlucce  4 

0 

O 

1 

3220 

Boccale  di  Foglictle  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnalella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  0 Mastello  di  Cugnatel- 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

• 

ta  1,948. 

« 

« 

i 

i 

1 1 <).■) 


SEZZE  ■ 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E UQUIDI 


1 ' • . 

r 

mm 

SS 

2 

1 

Àridi 

« 

. i • - . 

a 

H 

1 ^ 

u 

w 

ENTI! 

TRI 

UECI.UA  LI 

■■  . 

a 

Scodella 

fi 

n 

— - 

•1016  ,. 

1 

f) 

i Quartarella  di  Scodelle  8 

36 

8 

0 

8135 

1 Quartarella  di  Scodelle  10 

( * 

46 

0 

1 

0160 

j Tinello  di  Quartarefle  2 

1 \ 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Tinelli  4.... 

294 

4 

6 

5100 

^ Dieci  Litri  equivalgono  a 

' Scodelle  2,1734. 

1 

• 

1 

a 

e 

• 

' 1 

1 Foglietta 

1 

0 

4 

5 

5793  j 

Boccale  di  Foglietle  4 

1 

8 

2 

3174 

I Terzarolo 

38 

8 

9 

4390 

1* 

Barilone  di  Boccali  32..  .. 

58 

3 

4 

1590 

Soma  di  Bariioni  2,.  o Ter- 

' 

zaróli  3 1 

116 

6 

Q 

QjLfiO 

...... 

. Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

o 

«JJoU 

le  2,1940. 
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SEZZE 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

1 

H (C 
A H 
W 
■J 

DECIMALI 

Quartuccio 

0 

1 

4 

6630  . 

Foglietta  di  Quarlucci  4 

0 

5 

8 

6530 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

3 

4 

6150 

Cugnatella  di  Boccali  5 

11 

7 

3 

0740 

Carico  di  Cugnatelle  14 

164 

2 

3 

0400 

Soma  di  Boccali  70 

164 

2 

3 

0400 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7049. 

• 

■ 

t 

t 

• 

■ 

i 
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TERKA<JI\A 

' . • ^ ‘ 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E IJOUIDI 


i — ===== 

AUlUl' 

« 

i.mti 

1 ’s 

G 

11 
•H  “ 

Oi-CI.MALJ 

• 

• * •# 

* . ; 

Quartufcio .. 

< 

4 

6 

0 

1010 

Scorzo  di  Quarlu<ci  4 

18 

4 

0 

. 4«6tt  1 

Tonimelo  di  Scorzi  4 

73 

6 ‘ 

1 

6270 

Riibbio  tornano  di  Quarte,  o 
' Toinmoli  4 

294 

4 

' 6 

MOO 

• ^ hiect  Litri  eguivalgono  a 

Quar tacci  2,1734. 

1 

. ■ 

« 

1 VINO 

1 Foglietta 

0 

4 

5 

5793  1 

:|  Mezzo  di  Fogliette  2 

il 

0 

9 

1 

15S7 

[ Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175  .. 

é 

1 Quartaroio  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397  i 

i 

Barile  di  Qiiartiroii  4 

1 

Ó8 

3 

ì 

Ì! 

1591  , l; 

1* 

j Suina  di  Barili  2 

1 

tic 

6 

8 

3182 

1 

Botte  di  Barili  16.. t.'... 

933 

4 

G 

5456  i 

’ H Litro  equivale  a Fogli/ 1- 
te  2,1939. 

. 

• 

• 

. 

DIgitized  by  Googls 


4 lOS 


TEttRAClIXA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


f, 

Olilo 

li  IHIII 

! 

cs 

H 

'3 

u 

fi 

GENTILI-  j 
TRI  j 

T-  - ■ 1 

OECIMALI 

Il  ■ ' 

; Quarluccia 

0 

• 

1 

2 

8305 

Foglietta  dì  Quartucce4 

0 

5 

. 1 

3220 

1 

Il  Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

: Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle,  0 Mastello  di  Cugna- 
telle  10 

82 

1 

\ 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

1 « 
i II  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta,IMS. 

• 

• * • 

* 

* 

* 
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DKl  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  VELl.ETRI 


• %' 

* 9 


Velletri Misure  in  lutto  proprie.  Tav.N.  1087. 

Bassiano Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  come 

Velletri;  di  Aridi  v Olio  pro- 
prie. Tav.  N.  1091. 

Carpineto Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Velletri;  di  Aridi  proprie 
Tav.  Num.  1093. 

Cisterna Segue  in  lutto  Velletri. 

Cori Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  co- 

me Velletri,  di  Aridi,  e Olio  prò  • 
prie.  Ta\.  Nuin.  1095. 

Cavignano Segue  in  lutto  Velletri. 

Ciulianello Segue  in  tutto  Bocchignano. 

CoRGA Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Legnano Segue  in  lutto  Terracina. 

.Monte  Fortino 31isurc  Lineari,  di  Vino,  Olio  c Pesi 

come  Vcllclri;  di  Aridi  proprie.  . 
Tav.  Num  1097. 

.Montel.v.mco Segue  in  tutto  Velletri.  • 

Nor.ma Segue  in  lutto  Velletri. 

Bocca  Massima  ....  Segue  in  tulio  Terracina. 

S.  Felice Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  conio 

V«  Metri,  di  Aridi,  e Vino  pn  - 
prie.  Tav.  Num.  1099. 

Segni Misure  Lineai  i,  di  Vino,  e Pesi  c»»-' 

me  -Velletri,  di  Aridi,  c Olio 
proprie.  Tav.  Nnm.  1101. 

Sermoneta .Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Velletri:  di  Aridi  proprie. 
Ta\ , Num.  1 1 03.  • 
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Terhacin  V . . . . 

t 

' VìM.MONTONE  . . . 


. . Misure  Lineari,  e di  Pesi  coinè  Vel- 

lelri  ; di  Aridi,  Vino,  e Olio 
proprie.  Tav.  Num.  1105. 

. -M:Mirc  L'nenri,  «li  Vino,  Olio,  o Posi 
come  Vcllelri  ; di  Aridi  proprie. 

Tav.  N.im.  1107. 

..  . . Segue  io  lutlo  Terrj^cina. 
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MISURE  LINEARI 


UH  3 


Le  Misure  Lineari  della  Provincia  di  Viter- 
bo sono  la  Canna  Mercantile  y e il  Piede  Agrinieti' 
sorto.  La  Canna  Mercantile  è la  romana  di  Palmi 
otto  ; il  Piede  Agrimensorio  altro  non  è che  il 
Palmo,  c Once  dodici  della  Canna  Architettonica 
romana.  La  Canna  Agrimensoria  però  in  alcuni 
Comuni  si  fa  di  Palmi  dieci,  ed  in  altri  di  nove. 
Oneste  Misure  essendo  comuni  in  tutta  la  Pro- 
vìncia, si  sono  notate  soltanto  nelle  Tavole  di 
Viterbo,  ed  omesse  nelle  altre,  ad  eccezione  di 
Monte  Fiascone  , che  ha  proprio  il  Piede  Agri- 
mensorio. 

I 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Il  Rubbìo  è la  sola  misura  per  questi  gene- 
ri. Le  sue  suddivisioni  sono  diverse  nelle  deno^ 
minazioni,  e nella  capacità,  ciò  non  ostante  tutte 
le  parti  collimano  a formare  il  Rubbio  romano, 
cioè  Litri  294,46510;  ad  eccezione  di  alcuni  luo- 
ghi  nei  quali  si  usa  il  Rubbio  così  detto  Castrense. 

. MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
EI)  ALTRI  LIQUIDI 


Il  Barile,  il  Boccale  , c la  Foglietta  sono  le 
misure  pei  Liquidi,  Vino,  Olio,  ecc.  La  Foglietta 
del  Vino,  e dell’Olio  varia  in  diversi  Comuni.  Il 
Boccale  equivale  semj)re  a quattro  Foglietto,  ma  • 


m4 

il  Barile  non  conliene  in  luUi  i luoghi  lo  stesso 
numero  di  Boccali  : per  esempio , in  Viterbo  il 
Barile  contiene  ‘32  Boccali,  in  Acquapendente  20, 
in  Bagnorea  24,  e così  in  altri  luoghi. 


PESI 


•11.  peso  Mercantile,  c pei  Medicinali  è Ir 
Libbra  romana  colle  sue  Solite  suddivisioni  in 
Grani,  Denariy  Once<,  ecc.  E siccome  anche  que- 
sta è usata  in  tutta  la  Provincia , si  ò notata 

' « 

soltanto  nel  capoluogo. 
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VITERBO 

MISURE  LINEARI 


MEHCAMILE 


|!  Mezzn  Canna. 


•-'!  Canna  di  Palmi 


//  Uletro  equivale  a Mez- 


za Canna  1,004. 


!! 


p.%i.no 

AGRI.MENSORIO 


•Il 


!i 

II 

t 


\ . Minuto. 

Oncia  di  .Minuti  5 

Piede,  o Palmo  di  Oiicc  l’i 
Canna  di  Piedi  o Palmi  IO 


!1 


Il  Metro  equivale  n Pte- 
. iti  4,47ó8. 

' ■ 
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3724 
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4218 


N S 


' t 


I 


DIgitized  byGoogle 


1416 


VITERBO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


LI1BI 

éd 

H 

Ij 

□ 

u 

Q 

CENTILI- 

TRI 

DECI  «VIALI 

Mtsurclia 

3 

0 

8 

0810  j 

V 

Quarluccio  di  MisurclU*  5 

18 

4 

0 

1 

4000 

■ Mezza  di  Qiiartucci  2 

30 

8 

0 

8130 

; Hnbbio  di  Me/ze  8 

294 

4 

• 0 

5100 

1 

1 Dieci  Litri  eijuivalgono  a 

; Misure! le  2,7  i OS. 

! 

i 

! 

■ I 

1 

1 vixo 

1 

il 

ji  Foglietta 

0 

4 

m» 

O 

5793 

! Mezzo  di  FoijlicUc  2.... 

1' 

0' 

9 

1 

1587 

* ^ 

1 Boetale  di  Mezzi  2 

I 

8 

2 

3175 

j Quailaro'o  di  Boccali  8 

li 

m 

O 

8 

5397 

1 

1 Batilc  di  Quai  lardi  ì 

1 

58 

3 

4 

1591 

! 

1 Soma  di  Barili  2 

i' 

no 

G 

8 

3182 

1.  Botte  di  Barili  10 

1 

933 

4 

0 

l 

5i50 

» 

! Il  Litro  ni  HI  vale  a l'o- 

j:  glictte  2,1 

VITERBO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUiDl 


i 

j OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

1 Boccale  di  Fogliettc  4 

Il  Litro  equivale  a Fughet- 
ta 1,8149. 

i 

1 

1 

* 

V 

« 

0 

2 

. 5 
2 

5 

0 

0992 

3967 

I 

1 

1 

t 

i 

■ i 

i 

( 

1 

1 

1 

1 
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VITERBO 

MI  si;  li  E DI  PESI 


PESI 

1 • ‘ MKRCANTILI 

1» 

• 

» m 
A 

w 

1 • • 
c ? 

i-  < 
H « 

u c 

• 

< .1 
— » ^ 

i! 

GRAMMI  ;• 
E 

\ 

DECIMALI  ' 

i! 

Grano  di  21/24 

1 ' 

0 

0 

0 

1 

0,04900 1 

1 

: I enaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

!; 

:(  (Jttava  di  Denari  3 

1 è 

0 

0 

0 

,3,532  j 

1 

\ 

i Oncia  di  Ollavc  8 

1 

0 

0 

2 

8,256  j 

! i.ibhra  di  Once  12 

1 

0 

3 

3 

9,07185  I 

i 

i 

j (Juintale  di  Libbre  100 

1 

33 

9 

0 

1 

7,185  ' 

1 Migliajo  di  Libbre  1000 

330 

0 

4 

1,850 

' » 

i lì  Chilogrammo  equivale  a 

• 

• 

1 Libbre  2,  Once  11,5. 

i 

1 

PESI 

1 

i 

1 PEI  MEDICINALI 

1 

1 

i 

1 

! 

- 

1 

Grano..  

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

! Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

1 

; Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

' Libbra  di  Once  12 

0. 

3 

3 

9,07185 

i 
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ACQUAPENDENTE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ÀRIDI,  E LIQUIDI 


1 

ARIOl 

óe 

H 

Zi 

éé 

• H 

■3 

u 

GENTILI-  jj 

TUI  1, 

1 1 

DECIM.ALI 

S 

Misurella 

o 

3 

0 

0510 

Quarii»  di  Misurelle  4 

9 

2 

0. 

2030 

Sliijo  di  Qunrti  4......... 

36 

8 

0 

8120 

Stajo  di  mezze  Slaja  2 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  romano  di  Siaja  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri'  equivalgono  a 
Misurelle  4,3469. 

« 

. . 

VIMO 

• 

Foglietta f 

.0 

4 

7 

3290' 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

9 

3151 

Barile  di  Boccali  20 

37 

8 

6 

.3020 

Soma  di  Barili  2 

75 

7 

2 

6040 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1129. 

• 

✓ 

f 

i 

0I.10 

• 

Foglietta 

0 

.5 

3 

6863 

* 

Mezzo  di. Foglietto  2 

1 

0 

7 

3727 

Boccale  di  Mezzi  2 

.2 

1 

4 

7455 

Soma  di  Boccali  40.. 

85 

8 

9 

8200 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 

f 

• 

L 

V 
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, BAGIXOUEA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


, 

'»  V. 


a r 


- ■’••:  •>  *•'•-'.>  : 
'•.'  V- 1’  * 

’•  .:■  ■ 


.’i-l  ; • 


_r 


.1  '• 


• « 

ARIDI 

Limi 

m>0 

H 

C3 

u» 

CrMILI- 

TRl 

i>f.c:mai.i 

' ■ -t 

Qiiai  lurul.i 

9 

•> 

M 

0 

2030  1 

S'ajo  (li  Quarlarolc  4 

36 

8 

* 0 

8120  1 

Hiibbio  (li  Staja  8 

294 

4 

6 

5100  1 

Dieci  ÌÀiri  equivalgono  a 

• 

1 

• (htarturola  1 ,0867. 

Vino 

• 

I 

FnglicUa 

0 

« 

4 

► 

o 

5793 

Boccale  romano  di  FoglicUe  4. 

1 

8 

. 2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200  1 

Soma  di  Barili  2 

87 

ó 

0 

1 

2400  * 1 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 

; _ 

te  2,1939. 

• • 

« 

• 

• 

01.10 

« 

* 

* 

• 

Foglietta .*... 

• 

0 

• 5 

5 

0992  1 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

*0 

3967 

: Mezzina  di  Boccali  lO.v 

22 

0 

• 

3 

9670 

Il  Litro' equjvdfe  a Fogliet- 

* • 

• ' 

, 

. V 

la  1,8149.  f 

• • 

• 

■ 'VT-rnl 
• 

e 
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BARBARAINO 


MISUKE  DI  CAPACITA’  PEK  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 abibi 

X 

H 

Zi 

DECILITRI 

1 

u 

H S 

H 

M 

U 

DECIMALI 

Coppa 

2 

3 

0 

0510 

Stajo  di  Coppe  8 

18 

4 

0 

4060 

Quarta  di  Slaja  4 

73 

6 

1 

6240 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

I Dieci  Litri  eguivalgono  a 

• 

Coppe  4,3469. 

• 

1 viiva 

• 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglietto  4.. 

1. 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fogltet- 

te  2,1939. 

Il  01.10 

Foglietta 

0 

* 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  80 

176 

3 

1 

7360 

Il  Litro  equivale  a Foghet- 

ta  1,8149. 
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BASSxVIVELLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


LITRI 

DECILITRI 

CLMILI- 

TBI 

DECIMALI 

Misurclla 

4 

6 

0 

1010 

Quarluccio  di  Misurelle  4,... 

18 

4 

0 

4060 

Mezza  di  Quartucci  2 

36 

8 

0 

. 8120 

Rubbio  di  Mezzi.*  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Lilri  rquivafguno  a 

* 

• 

• 

tìlisurelle  2,1735. 

vino 

1 

Fogliclla 

0 

4 

•r 

o 

5793 

Botralc  minano  di  FogIicUc4„ 

1 

8 

2 

3175 

1 Barile  di  Bociali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fnyliet- 

le  2,1939. 

•Ilio 

FoglioUa 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  FoglicUe  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  60 * 

132 

2 

3 

8020 

il  Litro  equivale  a Fogliet- 

(a  1,8149. 
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BASSANO  DI  SUTRI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


mm 

1 

ARIDI 

MISURA  :%OOVA 

LITRI 

H 

3 

3 

» 

Q 

GENTILI 

TRI 

A 

DECIMALI 

Qoartuccio » 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartacci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarlucci  2,9884. 

MISURA  ANTICA 

• 

Qoartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

Slajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

294 

. 4 . 

6 

510 

Dieci  Litri  _ equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

» 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Slajo  0 Starello  di  Quartacci  4. 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 
relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

• 

I 124 

BASSAl^O  DI  SUTRl 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

MISURA  NUOVA 

i 

LITRI 

« 

km 

id 

C 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietia 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglielte  4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

H Litro  equivale  a Fogliet- 
le.  2,1939. 

MISURA  ANTICA 

1 

Foglietta 

0 

6 

8 

4300 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

*7 

3 

7200 

: Soma  dì  Boccali  36 

1 

98 

5 

3 

9200 

Il  Litro  equivale  a Fogliet' 
ta  1,4614. 

OLIO 

Foglietta 

0 

7 

6 

2910 

Mezzo  di  Foglietto  2 

1 

5 

2 

5820 

Boccale  di  Mezzi  2 

3 

0 

o 

1650 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,3107. 

>1425 


BIEDA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  MOVA 

LITRI 

DUCILITRI 

CENTILI- 

TRI 

decimali 

Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

• 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  Dodici.....*.... 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Slaja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatelia  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo,  0 Starello  di  Quartucci  4 
Quarta  di  Slaja  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dièci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

294 

4 

6 

510 

BICDA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO  > 

a 

DECILITRI 

1 

H » 
Z H 
U 

u 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

1 

j Boccale  romano  di  Fogliettc  4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
le  2,1939. 

01.10 

Foglietta..... 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  vecchia  dì  Boccali  48 

105 

7 

9 

0416 

fi  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

' 

1 

^427 


BOLSEI\A 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

a 

H 

ili 

1 

1 

DECILITRI  t 

i 

GENTILI-  il 
TRI  II 

— - — ^ 

.DECIMALI 

Coppa 

4 

0 

0 

1010 

Stajo  di  Coppe  8 

30 

8 

0 

8120 

Rubbio  di  Slaja  8 

294 

4 

G 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,1735. 

• 

• 

VINO 

% 

Foglietta 

0 

4 

5 

5790 

Boccale  di  Foglielle  4 

1 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  25 

45 

o 

7 

9350 

Soma  di  Barili  2 

91 

I 

5 

8700 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 
le 2,1939. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglietie  4 

2 

2 

0 

3907 

Il  Litro  equivale  a Fog lie- 
ta 1,8149. 

U2S 


BOMARZO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


C— = ■■  ■ .= 

AKIBI 

i 

; 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Oltajolo 

4 

6 

0 

loto  • 

Mezza  di  Otlajoli  8 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  di  Mezze  8 

294 

4 

‘ 6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Ottajoli^ÀM'ih. 

- 

Fngliella 

0 

• 

4 

6 

7989 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

7 

1959 

Soma  di  Boccali  50 

93 

5 

9 

79,50 

il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1368. 

OMO 

Foglietla 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,8149. 

1 

- 

asEtacaMaasccI 

>1129 


CANIi\0 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

1 

ARini 

LITRI 

u 

03 

o 

H S 

s 

u 

u 

DECIMALI 

Starei  !o 

18 

4 

0 

4000 

'!  Rubbio  romano  di  StarelH  16. 

294 

4 

6 

5100 

Staro  

23 

0 

5 

6900 

1, 

;ì  Rubbio  castrense  dì  Stara  12. 

276 

6 

8 

2300 

Crnto  Litri  equivalgono  a Sta- 
i relli  5,4330;  a Stari  4,3371. 

I 

V11VO 

t 

1. 

!:  Foglietta 

0 

4 

5 

.5793 

' ( 

i:  Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

^ 9 

1 

1587 

i Boreale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

1 • ' 

: Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 2,1939 

01.10 

Foglietta 

0 

o 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

Digitized  byGoogle 


H30 


CARB0G1\AI\0 


MISURE  Di  CAl’AaTA’  PER  ARIDI.  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILI1RI 

CENTILI- 

TRI 

■ DECIMALI 

Coppa 

. 4 

G 

0 

1010 

Scorzo  di  Coppe  4 

18 

4 

0 

4060 

Quarta  di  Scorzi  4 

73 

6 

1 

6240 

Hubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2)1735. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

8 

2 

3174 

Soma  di'Biiccali  48 

87 

5 

1 

2352 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

1 

OLIO 

Mezzo 

t 

0 

5 

9599 

Boccale  di  Mezn  2 

2 

1 

1 

9199 

Mozzile  di  Boccali  B 

12 

7 

1 

5194 

■ Otre  di  Boccali  30 

63 

O 

7 

5970 

Soma  di  Boccali  00 

127 

1 

m 

O 

1940 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Mezzi  9,4374. 

I 


^131 

CASTEL  CELLESE 

MISCRE  di  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aniDi 

LITRI 

DECILITRI 

GENTILI 

TRI 

DECIMALI 

Mìsurella 

3 

0 

6 

7340 

Mezza,  o Slajo  diMisurellc  12 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  di  Mezze,  o Staja  8.... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Misurelle  3,2602. 

irnro 

1 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

3 

4430 

Soma  di  Boccali  50 

101 

7 

2 

1550 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9661.  . 

ouo 

' Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

fi  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

• 

DIgitized  byGoogle 


1132 


CAl^TIGLIONE  IN  TEVERINA 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


— 

aridi 

1 

LITRI 

niT.iLn  RI 

1 

Zi  fc. 

H « 
K ^ 
U 
U 

DECIMALI 

Ollajolo 

4 

6 

0 

1015 

Mezzo  Slajo  di  Otlajuli  4 

18 

4 

0 

4062 

Slajo  di  mezze  Staja  2 

36 

8 

0 

8125 

Rubbio  di  Slaja  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivaìgono  a 

Ottajoh  2,17:15. 

VINO 

Fogliella 

0 

4 

6 

7989 

Mezzo  di  Foglietle  2 

0 

9 

3 

5979 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

7 

1959 

Barile  di  Boccali  24 

44 

9 

2 

7016 

Soma  di  Barili  2 

89 

8 

5 

4032 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1368. 

OLIO 

1 

Fogliella 

0 

5 

5 

0992 

Mezzo  di  Foglietle  2 

1 

1 

0 

1983 

Boccale  di  Mezzi  2.i 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  50 

110 

1 

9 

8350 

« 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,8149. 

« 

^433 


CIVITA  CASTELLANA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 
« 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CE.NTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Misurclia 

3 

6 

.8 

0810 

Quartuccio  di  Misurellc  5 

18 

4 

0 

4060 

Mezza  di  Quartucci  2 

36 

8 

0 

8130 

Rubbio  di  Mezze  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Mtsurelle  2,7168. 

VINO 

• 

Foglietta 

0 

4 

o 

5793 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

8 

2 

3174 

Soma  di  Boccali  48 

87 

c 

xf 

1 

2352 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1939. 

CIVITA  CASTELLANA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarluccc  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatolla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle,  0 Mastello  di  Cugna- 

telle  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

n Litro  tquivah  a Foglici- 

ta  1,948. 

• 

>H35 


CIVITELLA  D’AGLIANO 

MISURE  DI  CAPACITA- PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

1 

i 

1 

LITRI 

DECILI- 

TRI 

GENTILI 

TRI 

DECIMALI 

Ottajolo 

4 

•6 

0 

1015 

i Mezzo  Stajo  di  Otiajoli  4 

18 

4 

0 

4062 

Stajo  di  Mezze  Staja  2 

36 

8 

0 

8125 

Rubbio  di  Slaja  8 

294 

4 

6 

5100 

Difici  Litri  c(jUÌvalgono  a 
Ottajoh  2,1735. 

I 

» 

1 VINO 

! 

j Foglietta..' 

0 

4 

6 

7989 

! Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

7 

1959 

1 Soma  di  Boccali  50 

1 

93 

5 

9 

7950 

Il  Litro  eguioale  a Fogliet- 
te 2,1368. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Mezzina  di  Boccali  10 

22 

0 

3 

9670 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

4U6 


CORCHIArVO 


MISUKK  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABlDl 

LITRI 

DECILI- 

TRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Sedicinoo 

4 

6 

0 

1010 

Scorzo  di  Sedici  ani  4 

18 

4 

0 

4000 

Mezza  Quarta  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8100 

Quarta  di  mezze  Quarte  2 

73 

6 

1 

6200 

Sacco  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  di  Sarchi  2 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

il 

ij 

Sediciani  2,1735. 

* 

TIMO 

U 

ti 

Foglietta 

0 

4 

5 

i 

5793  I 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200  1* 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400  1 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

i 

c 

te  2,1939. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  60 

132 

2 

3 

8020 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

' 

ta  1,8149. 

■ . 

^37 


FABRICA 

0 * 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

MISURA  NUOVA 

LITRI 

DECILITRI 

t 

^ — 
H ai 
« H 

’jì 

DECIMALI 

Quartaccio 

3 

3 

4 

6180 

Scorzo  di  Quartacci  4 

13 

3 

8 

4770 

Rubbio  di  Scorzi  22..‘. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

5100 

MISURA  ANTICA 

• 

Quartaccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

4700 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

8750 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

2550 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartnccio  1,630. 

294 

4 

6 

5100 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

1010 

Stajo  0 Slarello  di  Quartucci  4. 
Quarta  di  S(aja,  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

4070 

rolli  4 

73 

6 

1 

6270 

Rebbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

294 

4 

6 

1 

i 

1 

5100 

72 


4 4 


FABUICA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


vi\o 

S 

H 

DECILI- 

TRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

0 

4 

m 

O 

5793 

Boccale  di  Foglicttc  4 

1 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

• 

6176 

Soma  vecchia  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2352 

Tl  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

1 t 

OLIO 

Fogliella 

1 

0 

4 

5471 

Boccale  di  Fogliette  4 

4 

1 

8 

1886 

Soma  di  Boccali  80 

334 

5 

5 

0880 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Fogliette  9,5656. 

/ 

• 

>H39 


FARNESE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

MISURA  CASTRENSE 

LITRI 

DECILITRI 

1 

H ta 

K H 

u 

u 

DECIMALI 

Quarto 

O 

7 

6 

4200 

Stajo  di  Quarti  4 

23 

0 

5 

6800 

Soma  di  Staja  8 

184 

4 

5 

4900 

Rubbio  di  Staja  12 

276 

6 

8 

2300 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quar  luccio  1,7348. 

vino 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliente  4 

2 

0 

3 

4430 

Soma  di  Boccali  50 

101 

7 

2 

1550 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 

ta  1,9661. 

01.10 

Foglietta 

0 

5 

9 

3375 

Beccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

7 

3503  1 

Soma  di  Boccali  50 

118 

6 

7 

5145 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,6853. 

• 

• 

uA(y 


GALLESE 

I 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  . E LIQUIDI 


ARIDI 

LI1RI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

9 

2 

0 

2000 

Scorzo  di  Quartucci  2 

18 

4 

0 

4000 

Mezza  quarta  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8100 

Quarta  di  mezze  quarte  2 

73 

6 

1 

6200 

Sacco  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  di  Sacelli  2 

294 

4 

6 

, 5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,0867. 

VINO 

• 

' 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglìette  4 

1 

8 

2 

3174 

Soma  di  Boccali  48 

87 

5 

1 

2352 

Il  Litro  equivale  a Fo- 

glielte  2,1939. 

U4i 

GALLESE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


M 42 


MOINTE  FIASCONE 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 


Minuto 

Oncia  di  Minuti  5 

Piede  di  Once  18i 

Canoa  di  Piedi  0,606372 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 


ai 

H 

ià 

s 


0 

0 

0 

2 


I 

w 

s « 

w H 

u 

fi 


0 

0 

3 

2 


1 


s - 


Uà 

u 


0 

1 

3 


DECIMALI 


3623  . 
8115  . 
5133 
4132 


U43 


MONTE  FIASCONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

eS 

H 

AUDI 

H 

u 

u 

a 

H ee 
iC  H 
w 

••j 

DECIMALI 

Misurella 

3 

6 

8 

0812 

Quartarolo 

18 

4 

0 

4060 

Misura  di  Quartaroli  2,  o Mi- 

- 

surclle  10 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  di  Misuro  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Misurelle  3,2459. 

YIMO 

Foglietta 

0 

4 

6 

7989 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

7 

1959 

Soma  di  Boccali  64 

119 

8 

0 

5376 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1368. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,8149. 

• 

■a. '...■■‘i  T'aera 

1144 


1\EPI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


; 

I 

Asm 

LITRI 

H 

U 

u 

a 

GENTILI 

TRI 

DECIMALI 

M ciirn  

73 

6 

1 

6270 

Ruhbio  di  Misure  4 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Minare  1,3584. 

TIMO 

0 

A 

5793 

ej 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

> 7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet'- 
ta  2,1939. 

• 

OAIO 

Misurella 

0 

1 

2 

8305 

Foglielta  di  Misurelle  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Soma  di  Boccali  77  1/2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

159 

3 

5 

4810 

UA5 


ORTE 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


H 

tim 

mi 

DECIMALI 

ABIDI 

H 

u 

u 

o 

H OS 

5K  H 

W 

U 

Ottajolo 

2 

3 

0 

0510 

Coppa  di  Ottajoli  8... 

18 

4 

0 

4060 

Tinozza  di  Coppe  2 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  di  Tinozze  o Mezze  8. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Ottajoli  4,3469. 

vino 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  22 

40 

1 

0 

9828 

Soma  di  Barili  2 

80 

2 

1 

9656 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 

Olilo 

Misurella 

0 

0 

6 

4150 

Foglietta  di  Misurelle  8 

0 

5 

1 

3220 

Mezzo  di  Foglietto  2 

1 

0 

2 

6440 

fioccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

5 

2880  ' 

Soma  di  Boccali  88 

180 

6 

5 

3440 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

PROCENO 


MISLKE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

MISURA  CASTRENSE 

LITRI 

DECILITRI 

! CENTILI- 
TRI 

DECIMALI 

Coppa 

2 

8 

8 

2100 

Stajo  di  Coppe  8 »... 

23 

0 

5 

6900 

Rubbio  di  Slaja  12 

276 

6 

8 

2300 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  3,4697. 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglictte  4. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

0 

1 

2400 

i7  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

Olilo 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

• 

’ta  1,8149. 

1 

^447 


ROI\ClGL10]\E 

MISURE  DI  CAPACITA"  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


V 

ARIDI  . 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

4 

6 

0 

1010 

Scorzo  di  Quartucci  4 

18 

4 

0 

4060 

Stajo  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8130  . 

Quarta  di  Staja  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100  ' 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Qaar lucci  2,1735. 

vino 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglielte4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7. 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

• 

te  2,1939. 

01.10 

1 

Foglietta 

0 

7 

6 

2910 

Mezzo  di  Foglietto  2 

1 

5 

2 

o820 

Boccale  di  Mezzi  2 

3 

0 

5 

1650 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,3108. 

. 

UàS 


S.  MARTINO 

MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


tm 

tf 

H 

l 

ABIDI 

fC 

H 

ma 

mi 

•1 

s 

(d 

Q 

mrn  mm 

H ce 
X H 
td 

u 

DECIMALI 

Quarluccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

294 

4 

. 6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

- 

MI8i;nA  ANTICA 

! • . 

1 Quartuccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo,  0 Starello  di  Quartucci  4. 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 
relli  4 l 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

.'jL-  . 

iU9 


S.  MARTINO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


YIIVO 

II 

LITRI  |! 

li 

•j 

u 

w 

A 

GENTILI 

TRI 

DECIMALI  ; 

FoglicUa 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587  i 

I 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175  1 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14. 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

933 

' 4 

6 

5456 

01.10 

Foglietta 

0 

5 

«r 

0 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  72 

« 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

158 

6 

8 

5622 

^^50 


SORIANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Misurclia 

3 

6 

8 

0810 

Quarluccio  di  Misurcllc  5 

18 

4 

0 

4060 

Mezza  di  Quartucci  2 

36 

8 

0 

8130 

Ruhhio  di  Mezze  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Misurelle  2,7168. 

VINO 

MISIRA  NtOVA 

FoglieUa 

0 

4 

5 

5793 

Itoccale  di  Foglicltc  4 

1 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  32 

58 

3 

4 

1590 

Soma  di  Barili  2 * 

116 

6 

8 

3180 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1039. 

•• 

MISURA  ANTICA 

I FoglieUa 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglictte  4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fo- 

gliHte  2,1039. 

■w 

L- — t. 

4\o\ 


SORIAIVO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01.10 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

1 

0 

5 

, 5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

* 

• 

2 

2 

■ 

0 

3967 

STABBIA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AIIIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

MISURA  ANTICA 

1 

Quartaccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

1 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo,  0 Starello  di  Quartucci  4. 
Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

294 

4 

6 

510 

^153 


STABBIA 

« 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

• LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

► ^ 

Foglietta 

0 

4 

6 

7989 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

7 

1959 

Soma  di  Boccali  64 

119 

8 

0 

5376 

//  Litro  equivale  a Fo- 
gliette 2,1368. 

• • 

oi<io 

• • 

• 

-• 

Foglietta ; 

0 

« 

o 

9 

3375 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

V 

3 

7 

3503 

Soma  di  Boccali  80 

189 

8 

8 

0240 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
Ja  1,6853. 

• 

• 

1 

±1 ^ . 

73 


USA 


SLTRl 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQIIDI 


ABIDI 

MISURA  NUOVA 

I.ITIU 

1 

mm 

OS 

'j 

u 

CI.MILI- 
1 RI 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4. 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

294 

4 

0 

510  1 

1 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

MISURA  ANTICA 

1 

1 

1 

Quartuccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

1 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

r 

U 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbìatellc  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quartùccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo  0 Slarello  di  Quartucci  4. 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe  o Sta- 

1 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

0 

510  i 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

1 

h 

li 
; 1 

'i 

. ...  —Il 

SUTRI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

» 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  romani  24.. 

43 

7 

5 

6176 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2352 

n Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

1 

OLIO 

• * 

Foglietta 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

H Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

« 

• 

TOSCAI\ELLA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABU»1 

LITRI 

DECILITRI 

CI..MII.I- 

TRI 

DECIMALI 

j Stajo 

18 

4 

0 

4060 

Quarta  di  Staja  4 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  -Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Staja  5,4336. 

vino 

Foglietta... 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

. 1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1939. 

• 

OMO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,8149. 

> 

I 


4 I 57 

TUEVIGI\ANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E UQUIDI 


AniDi 

LITRI 

DECILITRI 

CE.NTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa ; 

4 

() 

0 

1010 

Misurella  di  Coppe  2 

9 

2 

0 

2030 

Mezzo  Stajo  di  Misurcllc  2.... 

18 

4 

0 

4060 

Stajo  di  mezze  Staja  2 

36 

8 

0 

8130 

Rubhio  di  Staja  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,1735. 

VIXO 

l'oglielta 

0 

0 

86  0 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

3 

4430 

Soma  di  Boccali  50 

101 

7 

2 

1 550 

il  Litro  equivale  a Fogliet- 

■ 

1 

ta  1,9061. 

OLIO 

■ 

Foglietta 

0 

5 

o 

0992 

Mezzo  di  Foglietle  2 

1 

1 

0 

1983 

Boccale  di  Mezzi  2 

0 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  50 

110 

1 

9 

8350 

Il  Litro  equivale  a Foqlirt- 

• 

ta  1,8149. 

‘ 

« 


Digitized  byGoogle 


MSB 


VALLERANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Misurclla 

3 

0 

6 

7340 

Quartuccio  di  Misurcllc  6 

18 

4 

0 

4060 

Quarta  di  Quartucci  4 

73 

C 

1 

6270 

Quarta  di  mezze  quarte  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  JÀtri  equivalgono  a 
Misurelle  3,2602. 

294 

4 

6 

5100 

vino 

Foglietta 

0 

4 

m 

o 

5793 

Boccale  romano  di  Fogliette  4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

o 

6200 

Soma  di  - Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

87 

5 

1 

2400 

^^59 


VALLEHAIVO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


OMO 


Foglie  Ita 

Boccale  di  FoglieUe  4 

Soma,  vecchia  di  Boccali  48,... 


Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149.  . 


)/ 


es 

H 


0 

2 

10.5 


u 

u 

a 


2 

7 


• 

• 

H SS 

DECIMALI 

5 

0992 

0 

3907 

9 

4100 

H60 


VETRALLA 

. MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIOUTDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Stajo 

18 

4 

0 

4062 

Rubbio  di  Saja  16 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Staja  5,4336. 

VI  IVO 

• 

Foglietta 

0 

4 

i) 

5793 

Boccale  di  Fogliette  4..... 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

pr 

o 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

D 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

• 

OLIO 

Foglietta 

0 

■V 

0 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1.8149. 

_ .. 

• 

. 

■ iw  '-fTTa— 

> 


ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  VITERBO 

-vrOVA/lAD^ 


Viterbo Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  1115. 

Acquapendente  ....  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo; di  Aridi  Vino;  e Olio  .pro  - 
prie. Tavola  Num.  1119. 

Arlena  Misure  Lineari,  di  Olio,  e Posi  cóme 

Viterbo;  di  Aridi,  come  Canino,, 
di  Vino  come  Monte  Fiascone. 

Bagnala Sc^ue  in  tutto  Viterbo. 

Bagnorea Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo, di  Aridi  e Olio  proprie;  dì 
Vino  come  Ronciglione.  Tavola 
Num.  1120. 

Bakbarano Misure  Lineari,  e dì  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  e Olio  proprie;  di 
Vino  come  Ronciglione.  Tavola 
Num.  1121. 

Bassanello Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi-  * 

terbo;  di  Aridi  proprie;  di  Vino 
come  Ronciglione;  di  Olio  come 
Cerchiano.  Tav.  Num.  1122. 


Bassano  di  Sutri  . . . Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Vi- 
terbo ; di  Aridi,  e Vino  proprie; 
di  Olio,  come  Ronciglione.  Tav. 
Num.  1123. 

Bassano  in  Teverina  . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi-  » 

terbo;  di  Aridi  come  Bassano  di 
• Sutri;  di  Vino  come  Civita  d’O- 

gliano;  di  Olio  come. Cerchiano.' 

Bieda Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo, di  Aridi  come  Bassano  di 
Sutri  ; di  Vino  come  Ronciglione; 
di  Olio  proprie.  Tav.  N.  112.5. 


Digitized  byGoogle 


H62 

Bolsena ; . Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Viterbo  5 di  Aridi,  c Vino  proprie. 
Tavola  Nura.  1127. 

Bomarzo Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  come 


Viterbo,  di  Aridi  proprie;  di  Vino, 
come  Civitclla  di  Agliano  Tavola 
Num.  1128. 

Borghetto Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  e Olio  come  Cor- 
chiano  ; di  Vino  come  Vetralla. 

Calcata Segue  in  tutto  Sutri. 

Canepina Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Viterbo;  di  Aridi  come  Bieda; 
di  Vino  come  Caprarola. 

(Lanino Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Viterbo  ; di  Aridi,  e Vino  pro- 
prie. Tavola  Num.  1129. 


Capo  di  Monte  ....  Segue  in  tutto  Farnese. 

Capranica  di  Sutri  . . Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 
me Viterbo  ; di  Aridi  come  To- 
scanella  ; di  Vino  come  Castiglione 
in  Tcvcrina. 

Caprarola Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 

me Viterbo  ; di  Aridi  e Vino  co- 
me Bieda. 

Carbognano Misure  Lineari  come  Viterbo;  di  Ari- 

di proprie;  di  Vino  come  Civita 
Castellana  ; di  Olio,  e Pesi  come 
Gallese.  Tav.  Num.  1130. 

Castel  Cellese  ....  Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 
me Viterbo;  di  Aridi  proprie;  di 
Vino  come  Farnese  Tav.  N.  1131. 

Castel  S.  Elia  ....  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo ; di  Aridi  come  Bieda;  di 
Vino  come  Vetralla  ; di  Olio  comi* 
Nepi. 

Castiglione  in  Teve* 


RINA Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  Vino,  c Olio  pro- 
prie. Tavola  Num.  1132. 

Celleno  Misure  Lineari,  come  Viterbo;  di  A- 


ridi  come  Acquapente;  di  Vino 
come  Farnese  ; di  Olio  c Pesi  co- 
me Castiglione  in  Teverina.' 

Gellkre ■ . . Misure  Lineari  come  Viterbo;  di  Ari- 

di come  Gradoli;  di  Vino,  Olio,  e 
Pesi  come  Farnese. 

Ghia Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 

me Viterbo  ; di  Aridi  come  Bo- 
marzo  ; di  Vino,  come  Farnese.  ’ 

Civita  Castellana  . . Misure  Lineari,  di  Aridi  e Pesi  co- 
me Viterbo  ; di  Vino,  e Olio  pro- 
prie. Tav.  N.  1133. 

CiviTELLA  Cesi  ....  Segue  in  tutto  Bieda. 

CiviTELLA  DI  Agliano.  Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Vi- 


terbo ; di  Aridi  come  Castiglione 
in  Teverina  ; di  Vino  propria;  di 
Olio  come  Bagnorea.  Tav.  N.  1135. 

Corchi  ANO Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  e Olio  proprie; 
di  Vino  come  Vetralla.  Tavola 
N.  1136. 

Fabrica  . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi  come  Bieda;  di 
Vino,  e Olio  proprie.  Tav.  N.  1137. 

Farnese  ........  Misure  Lineari  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo ; di  Aridi,  Vino,  c Olio,  pro- 
prie. Tav.  N.  1139. 

Gallese Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  0 Olio  proprie; 
di  Vino  come  Civita  Castellana. 
Tav.  Num.  1140. 

Gradoli Misure  Lineari,  e di  Peso  come  Vi- 

terbo, di  Aridi  come  Acquapen- 
dente; di  Vino,  c Olio  come  Far- 
nese. 

Graffignano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi  come  Acquapen- 
dente ; di  Vino  come  Farnese;  di 
* Olio  come  Castiglione  in  Teverina. 


Grotte  S.  Lorenzo  . . Segue  in  tutto  Farnese. 

Grotte  S.  Stefano  . . Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Vi- 


lerho  ; di  Aridi,  Vino,  e Olio  come 
Farnese. 

Isciiiit Segue  in  tutto  Farnese. 

Latkr.\ Segue  in  tulio  Farnese. 

Lubriano Misure  Lineari  di  Olio,  c Pesi  co- 

me Viterbo;  di  Aridi  come  Bieda, 
di  Vino  eoiTìc  Farnese. 

Marta Segue  in  tulio  Farnese 


Monte  Fiascone.  . . . Misure  Lineari,  mercantili,  di  Olio, 

c Pesi  come  Viterbo  ; Agrimenso- 
rie,  di  Aridi,  c Vino  proprie. 
Tav.  Num.  Il  i2. 

Mugnano Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 


me Viterbo  ; di  Aridi  come  Bo- 
marzo;  dì  Vino  come  Farnese. 

Neri Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi,  e Olio  proprie; 
di  Vino  come  Vetralla.  Tavola 
Num.  11  i4. 

Onano Segue  in  tutto  Farnese. 

Oriolo * Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; dì  Aridi,  e Vino  come  Su- 
tri  ; di  Olio  come  Civita  Castellana. 

Ortk Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi^  Vino,  e Olio  pro- 
prie. Tav.  Num.  1145. 

PiANZANO Segue  in  tutto  Farnese. 

Proceno Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi  proprie;  di  Vino 
come  Ronciglione.  Tav.  N.  1140. 


Rocca  del  Vecce  . . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo ; di  Aridi,  e Vino  come  Ca- 
stel Cellese;  di  Olio  come  Casti- 
glione in  Teverìna. 

Ronciglione Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo, di  Aridi,  Vino,  e Olio  pro- 
prie. Tav.  Num.  1147. 

S.  Giovanni  di  Bieda  . Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 
me Viterbo;  di  Aridi,  e Vino  oo- 
ine  Bictla. 
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S.  Lorenzo  Nuovo.  . . Misure  Lineari,  di  Oliò,  e Pesi  come 


Viterbo;  di  Aridi  come  Baguorca; 
di  Vino  come  Civilclla  diAgliano. 

S.  Martino Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Viterbo  ; di  Aridi  come  Bieda  ; di 
• Vino  come  Canino;  di  Olio  pro- 
pria. Tav.  N.  1148. 

S.  Micuele Segue  in  lutto  Bolsena. 


Sermugnano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 


terbo ; di  Aridi  come  Bieda  ; di 
Vino  come  Civitella  di  Agliano  ; 
dì  Olio  come  Castiglione  in  Te- 
verino. 

SiPicciANO Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi,  e Vino  come  Ca- 
stel Cellcse;  di  Olio  come  Casti- 
glione in  Teverina. 

Soriano Misure  Lineari  , di  Aridi,  Olio  , e 

Pesi  come  Viterbo;  di  Vino  pro- 
pria. Tav.  N.  1150. 

Stabbia Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Viter- 

bo; di  Aridi  come  Bieda;  di  Vino 
come  Arlena;  di  Olio  propria. 
Tav.  Nura.  1152. 

SuTRi Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi  come  Bieda;  di 
Vino,  e Olio  proprie.  Tav.  N.  1154. 

Tessenano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi  c Vino  come  Far- 
nese ; di  Olio  come  Castiglione  in 
Teverina. 

Torre  Alpina Segue  in  tutto  Treviguano. 

Tosc.vnella Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 

<’  me  Viterbo  ; di  Aridi  propria  ; di 

Vino  come  Canino.  Tav.  N.  1156. 

Trevignano Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Viter- 

bo; di  Aridi  proprie;  di  Vino  come 
Farnese;  di  Olio  come  Castiglione 
in  Teverina.  Tav.  N.  1157. 

Valentano. Segue  in  lutto  Farnese. 

Vallerano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
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lerbo  ; di  Aridi  proprie  ; di  Vino 
come  Ronciglione  ; di  Olio  come 
Bifida.  Tav.  N.  11.58. 

Vktralla Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Viterbo;  di  Aridi,  e Vino  proprie. 
Tav.  N.  1160. 

Viano Misure  Lineari,  di  Olio,  c Posi  come 

Viterbo  ; di  Aridi  , e Vino  come 
Sulri. 

ViGNANELLO Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Viter- 

bo ; di  Aridi  come  Bicda  ; di  Vino 
come  Canino  ; di  Olio  come  Civi- 
ta Castellana. 

ViTORCHiANO  *. Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Pesi  come 

Viterbo;  di  Vino  come  Ronciglione, 
di  Olio  come  Acquapendente. 
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